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PART III 
Stores Purchase 


E .M .D . — 1 % of PAC through online payment. 


Agricultural Development & Farmers 

Welfare Department 


Security Deposit — 5 % of the total contract amount 
inclusive of E .M .D . 


Notice inviting e-tender for the Procurement of PC 

Based Fourier Transform Infra-Red 

Spectrophotometer (FTIR ) 


Cost of e- Tender (online submission ) 2,100 + VAT 
@ 5 % . 


Document sale start date — 15 - 11 -2016 . 


No . PT (2) 155/2016. 


14th November 2016 . 


Document sale end date — 14 - 12 - 2016 . 


Bid submission start date - 15 - 11 -2016 . 


Last date and time of receipt of e - Tender — 14 - 12 - 2016 , 
5 p . m . 


e - Tenders in two cover system are invited from 
competent dealers for the Procurement of PC Based Fourier 
Transform Infra -Red Spectrophotometer (FTIR ) under the 
scheme Modernization of Departmental Laboratories 
2016 - 17 to State Pesticide Testing Laboratory , 
Parottukonam , Nalanchira P. O ., Thiruvananthapuram , 
Kerala., Pin -695 015 of the Agricultural Development & 
Farmers Welfare Department. The tender is to be submitted 
as e -tenders through https://etenders.kerala . gov . in . 

Tender ID - 2016 _ AGRI_ 86652 _ 1 


Date and time of opening of e -tender — 19 - 12 - 2016 , 
11 a . m . 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 - 3 - 2017 . 


Tender No . with PAC — PT (2 ) 155 / 16 / et3FTIR / 
16 - 17 /SN — 14 Lakhs. 


Period of supply — Within 30 days of receipt of 
supply order. 
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(1) 


( 3 ) 


(2) 
Hypodermic Syringes 


Sl. 


No 


Attenuated total 
Reflectance (ATR ) 
measurement system 


Demountable Liquid 
Cell Holder 
Purge 


SPECIFICATIONS 
Name of 

Quantity 
Equipment 

Required 
( 1) ( 2 ) 

(3) 
1 PC Based Fourier 

1 No. 
Transform Infra -Red 
Spectrophotometer ( FTIR ) 
Description 

Criteria 
Spectral Range (minimum ) 8000 -350 cm -1 
Resolution 

Better than 0 .5 cm - 1 
Signal Noise Ratio 1. Wave length accuracy 

of + 0 . 1 cm - 1 at 1600 

cm - 1 is essential 
2. Peak - peak signal to 

noise of greater 
than 10 , 000 : 1 for a 5 
second , 12 , 000 : 1 for a 
5 second and 30 ,000: 1 

or better 
Interferometer and optics Capabiliy to perform 

automatic necessary 
corrections to maintain 
its alignment.Germanium 
Coated KBr Beam Splitter 
and moisture resistant 
transparent cell window . 
The offered model should 
be able to be upgraded 
to far and near IR 
Facility 

1. DLaTGS detectors for 
Detectors 

covering the required 
spectral range 


Performance 


Hypodermic Syringes of 
1.0 ml; 2.0 ml and 5 .0 ml 
capacity with an 18 guage 
( stubbs ) slip -on -type 
needle . 
1. ATR Crystals. 
• Diamond Crystals. 
2. Pressure clamp with 

tips for effectively 
holding different types 
of hard and soft sample 
on the crystal surface 

for effective measurements. 
Demountable Liquid Cell 
Holder for liquid samples 
Purge kit including flow 
regulator and necessary 
tubes. 
1. Ability to test the 

performance of the 
system and must be 
compatible with the 

audit trail under GLP . 
2. Auto d iagnostic 

functions must be 
available to check the 
function of source , 
detector and other 
components and same 

should be displayed . 
3. Humidity sensor is 

required . 
4 . Instruments to be 

capable of being 
switched off when not 

in use . 
1. Dehumidifier should be 

supplied 
2 . A compatible toolkit for 

the regular maintenance 

of the instrument. 
3. Four rechargable 

desiccants. 
4 . One spare IR Source 
5. Dust cover should be 

provide. 
The personal computer 
with latest window based 
software and processor / 
configuration with LCD 
monitor and Laser Jet 
Printer should be supplied 
along with the instrument. 


Other Accessories 


Source 


Optics 


Accessories 


2. Software selectable 

detector selection 
Should be stabilized to 
prevent spots forming 
The optics should be 
desiccated , coated with 
moisture repellentmaterial 
and sealed . 
The instrument should 
have the provision to 
hold both solid and 
Liquid Samples . 
1. Sealed Cesium Iodide 

cells , having internal 
light path of about 

0 .1 mm 
2. Sealed Sodium Chloride 

Cells having path length 
about 0 .2 mm 


Absorption Cells 


PC & Printer 
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(1) 


(2) 


(3) 


(1) (2) 

(3) 
Software 

1. The software should 

have advanced data 
processing features 
including online data 
acquisition , baseline 
correction , smoothening, 
plot overlay , validation , 
spectral search from 
libraries , exporting data 

to other formats . 
2. The software should 
have all the features 
required for audit trail 
under GLP with a 
password locking 

facility . 
3 . The latest software 

which is compatible 
with the spectroscopy 
software should be 
supplied which will 
work for its lifetime and 
should have provision 

for upgradation . 
4 . A user defined 

autonaming convention 

is required . 
5. The sbility to add peak 

label, text labels and bit 
maps to the graph is 

essential. 
Other Special Conditions • Installation , commissio 

ning , demonstrations 
and training on routine 
maintenance and 
operation / analytical 
support should be 
provided by factory 
trained application 
Chemist and Engineer 
free of cost . 
Comprehensive warranty 
period including 
replacement of spares 
and calibration for 3 
years . Extended 
warranty for 3 years for 
critical component like 
Interferometer , Laser 
and Source . Should be 
willing to undertake 
AMC /CMC for five 
years after warranty 
period of 3 years. 
The equipment should 
be delivered and installed 
at State Pesticide Testing 
Laboratory, Parottukonam , 
Nalanchira P. O ., 
Thiruvananthapuram . 


• Availability of spares 

including optic and 
electronic components 
should be guaranteed 
for a minimum of 
period ten years. 
All supplied system 
should be from the 
same vendor and 
warranty applicable for 
all system inclusive of 
accessories 
Original catalogue with 
Specifications of the 
offered models matching 
with the specification 
of company website 
should be submitted 
along with the tender 
documents 
All necessary operation 
manual and main 
tenance . 
A detailed list of the 
model quoted satisfying 
the requisites. Tender 
specifications should 
be supplied in 
complance format 
along with proof as 
scanned copy in 
e -tender and hard copy 
to be submitted before 
the last date of 
submitting the tender 
without fail. 
The rate quoted should 
include all expenditure 
including taxes, 
installation , Transpor 
tation , loading and 
unloading at SPTL , 
Tvpm . 
The Service Engineer 
should be available to 
attend the breakdown 
calls in lessthan 
48 hours 
All the necessary items 
needed for the 
complete installation of 
the equipment should 
be provided . 


Office of the Deputy 
Director of Agriculture , 
State Pesticide Testing 
Laboratory , 
Parottukonam , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Deputy Director of Agriculture 

Cum Senior Chemist. 
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Animal Husbandry Department 


Item with Quantity — UPS Battery - 12 V , 60AH for the 
existing 10KVA UPS with 3 year onsite warranty. 
Preferred make : Hykon /XSTAM /Exide/or equivalent 
30 Nos. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
[നമ്പർ 1/2016 - 17 ) 


നമ്പർ B - 763 / 2016. 


2016 നവംബർ 7 , 


Total Amount - 1, 68,000 . 

Earnest Money Deposit — 1 % of the total quoted 
amount. 
Cost of tender form : 

Original — 400 + 5 % VAT. 


- തിരുവല്ല പക്ഷിരോഗ നിർണ്ണയകേന്ദ്രത്തിൽ നിലവിൽ 
ഉപയോ ഗ ത്തിലിരിക്കുന്ന 10 KVA യു . പി .എസ്. - നായി 

ബൈബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ താഴെ പറയുന്ന ബാറ്ററികൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനും അ വ ഇൻ സ്റ്റാൾ ചെയ്ത് 
കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും താൽപര്യമുള്ള നിർമ്മാണ സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ എന്നിവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- വസ്തുക്കളുടെ വിവരണം - യു . പി.എസ്. ബാറ്ററികൾ 12V , 
60 AH (ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന 10 KV യു . പി .എസ്.- നായി 
3 വർഷത്തെ ഓൺസൈറ്റ് വാറന്റിയോടുകൂടി ഹൈക്കൺ 
XSTAM/ Exide തത്തുല്യമായവ ) 30 എണ്ണം 

അടങ്കൽ തുക - 1,68,000. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 
ദർഘാസ് ഫോറം നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7-12 -2016 വൈകിട്ട് 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 -12 - 2016 വൈകിട്ട് 3 മണി. 


- Duplicate - 200 + 5 % VAT. 
Last date up to which tender is issued — 7- 12 -2016 , 
3 p . m . 

Last date and time for receiving tender 
8-12-2016, 3 p . m . 

Date and time for opening of tender - 9 - 12 - 2016, 
11 a. m . 

Address of office from which tender forms are 
available and tenders are received - Avian Disease 
Diagnostic Laboratory , Manjadi P . 0 ., Thiruvalla , 
Pin - 689 105 , Pathanamthitta District, Kerala . 


All Kerala Government Orders and Laws applicable to 
tenders are applicable to this tender also . Full details of 
the above item will be available along with tender forms. 
The validity of this tender will be for 6 months from the 
date of this tender notice. 
Office of the Deputy Director, 
Avian Disease Diagnostic 

( Sd.) 
Laboratory, Thiruvalla. 

Deputy Director. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9 - 12 - 2016 
രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം നൽകു കയും സ്വീകരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിന്റെ വിലാസം - പക്ഷി രോഗനിർണ്ണയശാല , 
മഞ്ഞാടി പി. ഒ., തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട ജില്ല , പിൻ - 689 105. 


Collegiate Education Department 


- ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


കേരള സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ഉപകരണങ്ങ 
ളുടെ എല്ലാ വിവ ര ങ്ങളും ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. ഈ ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി ഈ ദർഘാസ് 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയതു മുതൽ 6 മാസത്തേക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. 


- [ No. 1 / 2016 -17) 


No. B -763/ 2016 , 


| 7th November 2016. 


നമ്പർ എ4/ 899 /2016 / ജി. എ . സി. 

2016 നവംബർ 15. 
- 2016 -17 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ക ളി ലേക്ക് ഇല ക് ടോ ണിക് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിതരണം 
ചെയ്യാനുള്ള സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പട്ടിക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിൽ വിജയിക്കുന്ന 
സ്ഥാപന ങ്ങ ൾ 30 ദിവസത്തിനകം സാധ ന ങ്ങൾ സപ്ത 
ഓർഡറിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ് 
തൈക്കാട്, തിരു വ ന പു പു രം ” എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന ദർഘാ സു ക ള ട ങ്ങിയ കവറിന് മുകളിൽ 
" തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ 
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് 2016 -17 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 9 - 12 - 2016 


Sealed competitive tenders are invited from 
approved manufacturers or authorized distributors/ 
dealers for supply, installation and commissioning of UPS 
Battery for the existing 10 KVA UPS of Avian Disease 
Diagnostic Laboratory , Thiruvalla on a buy -back basis of 
existing 30 batteries. Tenderers should submit their offer 
for supply, installation and commissioning with and 
without buy -back offer. 
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affixed with sufficient stamps for sending the tender forms 
by registered post . Cheques, postage stamps, etc., will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent on V . P . P . Duplicate tender forms, if 
required will be issued @ 500 + VAT @ 4 % per copy . 


ഉച്ചക്ക് 2.30 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ നൽകിയിട്ടു 
ള്ള വ രുടെയോ അ വർ നിർ ദ്ദേ ശിച്ചിട്ടുള്ള പതി നി ധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 
3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ അവസാന വിൽപ്പന 
9 - 12 -2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോമുകളുടെ വില - 900 ( വാറ്റ് @ 4 % കൂടാതെ). ദർഘാസു 
കൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയും 
വിൽപ്പന നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക മണി 
ഓർഡറായും ആവശ്യമായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം 
മേൽവിലാസമെഴുതിയ കവർ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടു ന്ന 
തുമാ ണ് . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോമുകൾ ആവശ്യമു 

ണ്ട ങ്കിൽ 500 ( വാറ്റ് @ 4 % കൂടാ തെ ) നിര ക്കിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ കരാറും ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം (14) 
നിരതദ്രവ്യവുമായി ( പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എടുത്തത്) കുറഞ്ഞത് - 1,500 ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- അ ട ങ്കൽ തുക: എ ഡ സാറ്റ്- സ് മാർട്ട് ക്ലാസു കൾ 
( പ്ലാൻ ഫണ്ട് ) - 4,45,000 . 


All the tenderers should execute an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 200 while submitting the 
tender form ( vide page No. 6 of the Tender form ). The 
Earnest Money Deposit ( EMD ) is required @ 1 % of the 
total cost of the materials quoted in tenders and should 
be remitted by Demand Draft or fixed deposit receipts 
subject to the minimum of 1, 500 . The tenderers who 
are eligible for exemption from payment of EMD should 
enclose copy of the latest certificate of Registration 
issued by Stores Purchase Department, Government of 
Kerala. Otherwise the tender will be summarily rejected . 
The right to accept or reject the tender without assigning 
any reason thereof is vested with the undersigned . 

Further details , if , any can be had from the college 
office on all working days. 


Estimate : Edusat- setting up of smart class rooms 
( Plan Fund ) - 4, 45, 000 . 


NB : — The price to be quated in the tender must be 

inclusive of all taxes . 
Government Arts College, 
Thycaud, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. A4/899 / 2016/ GAC. 

15th November 2016. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
electronic equipments for various departments at 
Government Arts College, Thycaud, Thiruvananthapuram 
under Plan fund 2016 -17 . The list of items to be supplied 
is available along with the Tender forms. The successful 
tenderers should deliver the items within 30 days from the 
date of supply order and as per the conditions specified . 


[ നമ്പർ 3 /2016 -17) 


- നമ്പർ എ 1 -613 / 2016 - 17 . 


2016 നവംബർ 10 . 


- നെടു മ ങ്ങാട് സർക്കാർ കോളേജിലേക്ക് ലാബ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണംചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 15 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാ രു ടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളു ടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക 1,00,000 . 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Purchase of electronic equipments under 
Plan Fund 2016 - 17 " and should be addressed to “ The 
Principal, Government Arts College , Thycaud, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 014 ” . Last date for receipt of 
tenders will be on 9 - 12 - 2016 at 2 . 30 p . m . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened on 
9 - 12 - 2016 at 3 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. Intending tenderers may, on application to the 
“ The Principal, Government Arts College , Thycaud , 
Thiruvananthapuram ” obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 900 + VAT @ 4 % which is the price fixed for a 
form / set of forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Tender forms will be issued on all working days from 
10 a . m . to 1 p . m . Sale of tender forms will be closed on 
9 - 12 - 2016 at 2 p . m . Those who wish to get tender forms 
by post should sent Money Order for the cost of tender 
form and VAT @ 4 % along with self addressed cover 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കോളേജ് 
ഓഫീസിൽനിന്നും 15 - 12 - 2016 ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ തപാൽ 
ചെലവായി 40 കൂടി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന് ബാധകമാണ്. 
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( No . 3/2016-17) 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കോളേജ് 
ഓഫീസിൽനിന്നും 20 - 12 - 2016 ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
തപാൽ ചെല വാ യി ൽ 40 കൂടി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ ദർഘാസി 
നൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത 
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന് ബാധകമാണ്. 


| [ No . 4/ 2016 - 17) 


No. A1- 613/ 2016-17. 

10th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for supply of Lab 
equipments to Government College , Nedumangad under 
Plan Fund for the year 2016 - 17 . 

The envelopes containing tenders should be 
superscribed “ For Supply of Lab Equipments in 
Government College , Nedumangad under Plan Fund 
2016 - 17 and addressed to the Principal, Government 
College , Nedumangad . Last date of tenders will be at 
2 p . m . on 15 - 12 - 2016 . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3 p . m . on 15 - 12 - 2016 in the 
presence of such of the trenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Estimated 
cost is - 1 ,00 ,000 ( The Price Quoted should be inclusive 
of all taxes, duties , cesses etc.). List of items enclosed . 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government College , Nedumangad obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 416 (400 + 16 ) which 
is the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Sale of tender forms will be closed at 1p . m . 
on 15 - 12 - 2016 . Cheques, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will be the forms 
be sent per V P P. Duplicate tender forms if required will 
be issued at 208 per copy. Tenders should execute an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 . 


No. A1- 777/2016-17. 

15th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for Electronics equipments 
in different departments to the Government College, 
Nedumangad for the year 2016 - 17 . 

Estimate Cost - 2, 00,000 . 
EMD19 % 
Cost of tender form : 

Original — 416 . 

Duplicate — 208 . 
Last date for receipt of tender — 20 - 12 -2016 . 

For more details please contact Principal, 
Government College, Nedumangad or visit kerala .gov.in . 


Government College, 
| Nedumangad. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Government College, 
Nedumangad. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 4/ 2016- 17 ) 


നമ്പർ എ1/ 777 / 2016 - 17. 


2016 നവംബർ 15 . 


- നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ കോളേജിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട് 
മെന്റു ക ളി ലേക്ക് ഇലക് ടോണിക് സ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളമുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
20 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. അന്നേ 
ദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 2,00 ,000. 


നമ്പർ എ5/1219 / ഡി.എസ്. ടി./ ഫിസ്റ്റ്/ ജി . സി . സി . 

2016 നവംബർ 7. 
- ഡി . എ സ് . ടി . - ഫിസ്റ്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ 
കോളേജ്, ചിറ്റൂ രിലെ വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ലാബ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി - 4,90,000 -നുള്ള മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവ 
യ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
“എ5/1219/ ഡി .എസ്. ടി./ ഫിസ്റ്റ്/ ജി. സി. സി. - ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ” എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
- ദർഘാസുകൾ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ്, ചിറ്റൂർ, 
ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി . ഒ ., പാലക്കാട് ജില്ല - 678 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 14 - 12- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് തത്സമയം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചിറ്റൂർ സർക്കാർ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് 
ഫോറം വാങ്ങേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- 1,050 ആണ് ( 1,000 + - 50 വാറ്റ്). ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് , 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 500 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208 . 
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No. A5/ 1219/DST/FIST /GCC . 7th November 2016 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
equipments to Various Departments for 4 ,90 , 000 under 
the scheme of DST- FIST. 


- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 300 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


EMD - 1 %. 


The envelope containing the tenders should 
bear the superscription No. A5/ 1219 /DST/FIST/GCC . 
“ Tender for the supply of Lab equipments ” and should 
be addressed to the Principal, Government College , 
Chittur, Chittur College P. O ., Palakkad -678 104 . 

Last date for the receipt of the tender will be on 
14 - 12 -2016 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3 p . m . on 14 - 12 - 2016 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


| No. A5/1514/ Edusat/ 2016 -17/ GCC. 

7th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of UPS 
for 2 , 12 , 000 under the scheme of Edusat and 
meodernisation of class rooms under plan fund 2016 -17 . 


EMD - 16. 


Intending tenderers on application to the Principal, 
Government College , Chittur obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
receipt of < 1 , 050 (cost of tender - 1 ,000 + VAT - 50 ) 
which is not refundable under any circumstances . Tender 
forms are not transferable . 


The envelope containing the tenders should 
bear the superscription No. A5/ 1514 /Edusat/2016 - 17/GCC . 
“ Tender for the supply of UPS” and should be addressed 
to the Principal, Government College , Chittur, Chittur 
College P. O ., Palakkad -678 104 . 

Last date for the receipt of the tender will be on 
8 - 12 -2016 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3 p . m . on 8 - 12 -2016 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


- Sale of tenders will be closed at 2 p . m . 
on 14 - 12 -2016 . Cheques , Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of forms nor will the forms 
sent per V.P .P. Duplicate tender forms if required , will be 
issued at - 500 per copy. 


Intending tenderers on application to the Principal, 
Government College , Chittur obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a 
cash receipt of 525 ( cost of tender - 500 + VAT - 25) 
which is not refundable under any circumstances . 
Tender forms are not transferable. 


- ( 2) 


| Sale of tenders will be closed at 2 p . m . 
on 8 - 12 -2016 . Cheques, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of forms nor will the forms 
sent per V.P.P. Duplicate tender forms if required , will be 
issued at 300 per copy. 


( 3 ) 


നമ്പർ എ5/ 1514 /എഡ്യൂസാറ്റ്/ 2016 - 17 / ജി . സി . സി. 

- 2016 നവംബർ 7, 
പദ്ധതി വിഹിതം 2016 - 17 " എ ഡ സാറ്റ് & ക്ലാസ് 
മുറികളുടെ നവീകരണം പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ കോളേജ് 
ചിറ്റൂ രിലേക്ക് യു . പി . എസ്. വാങ്ങുന്നതിനായി 
- 2,12,000 -നുള്ളമുദ്രവച്ച ടെണ്ടർക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
ക വ റി നു മു ക ളിൽ “എ5/ 1514 | എഡ സാറ്റ്/ 2 016 - 17 / 
ജി . സി. സി.- യു . പി . എസ്. വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 
- നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർഘാസുകൾ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ്, ചിറ്റൂർ, 
ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി. ഒ ., പാലക്കാട് ജില്ല - 678 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 8-12-2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് തത്സമയം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചിറ്റൂർ സർക്കാർ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് 
ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 525 
ആണ്. ( 500 + 25 വാറ്റ്) ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നമ്പർ എ5/1514 /എഡ്യൂസാറ്റ് 2016- 17/ ജി. സി . സി . 

- 2016 നവംബർ 7. 


പദ്ധതി വിഹിതം 2016 - 17 "എഡ്യൂ സാറ്റ് & ക്ലാസ് 
മുറികളുടെ നവീകരണം പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ കോളേജ് 
ചിറ്റൂ രിലേക്ക് പാജക്ടർ & ടി . വി . വാങ്ങുന്നതിനായി 
- 4, 60,000 -നുള്ളമുദ്രവച്ച ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിൽ പറ ഞ്ഞ വ 

യ്ക്കുള്ളദർഘാ സു കൾ 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ “എ5/ 1514 /എഡ്യൂസാറ്റ്/ 
2016 - 17 / ജി. സി . സി . പ്രൊജക്ടർ & ടി. വി . വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ ” എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
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- ദർഘാസുകൾ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ്, ചിറ്റൂർ, 
ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി . ഒ., പാലക്കാട് ജില്ല - 678 104 എന്ന 

നമ്പർ എ5/1512 /എൻഎഎസി/ 2016 -17 / ജി . സി . സി. 
വിലാസത്തിൽ 8- 12 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 

2016 നവംബർ 10 . 
ന്നതാണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

പദ്ധതി വിഹിതം 2016 - 17 എൻഎഎസി പദ്ധതി പ്രകാരം 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് തത്സമയം 

സർക്കാർ കോളേജ് ചിറ്റൂ രിലേക്ക് ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിൽ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഹെറിറ്റേജ് മ്യസിയവും സംഗീത വിഭാഗത്തിൽ പ്രശസ്ത 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചിറ്റൂർ സർക്കാർ സംഗീതജ്ഞരുടെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയും വാങ്ങുന്ന 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് തി നായി 2 , 10 , 000 -നുള്ള മുദവെച്ച ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു 
ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,050 

- കൊ ള്ളുന്നു . ടെ ണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞ വ യ്ക്കുള്ള 
ആണ് ( 1,000 + 50 വാറ്റ്). ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 

ദർ ഘാ സു കൾ ഉൾക്കൊ ള്ളുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ 

“എ5/ 1512 /എൻഎ എസി/ 2016 - 17 / ജി . സി . സി . ഹെറിറ്റേജ് 
ഓർഡർഎന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

മ്യൂസിയവും പ്രശസ്ത സംഗീത ജ്ഞ രുടെ ലാമി നേറ്റ് 
- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയും വാങ്ങു ന്ന തി നുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
വേണ്ടവർ - 500 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ്, ചിറ്റൂർ, 
വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. - ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി . ഒ., പാലക്കാട് ജില്ല - 678 104 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ 13 - 12- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 

ന്നതാണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
No . A5 /1514/Edusat/2016-17/ GCC. 7th November 2016. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് തത്സമയം 
Sealed tenders are invited for the supply of 

ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചിറ്റൂർ സർക്കാർ 
Projectors and TV for - 4 ,60 , 000 under the scheme 

കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് 
of Edusat and modernisation of class rooms under 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 525 
plan fund 2016-17. 

( 500 + 25 വാറ്റ്). ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
EMD _ 1 %. 

എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
The envelope containing the tenders should ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
bear the superscription No . A5/1514 / Edusat/2016 -17/GCC . നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
“ Tender for the supply of Projectors and TV ” and should - വേണ്ടവർ - 300 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
be addressed to the Principal, Government College , വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Chittur, Chittur College P. O ., Palakkad -678 104 . 

| Last date for the receipt of the tender will be on No. A5/1512/NAAC/ 2016-17. 10th November 2016. 
8 -12 -2016 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 

Sealed tenders are invited for the supply of Items 
The tenders will be opened at 3 p . m . on 8 - 12 - 2016 in the 

for the Heritage Museum in History Department and for 
presence of such of the tenderers or their authorized the supply of the laminated Photographs of famous 
representatives who may be present at that time. 

Musicians in Music Department for 2 ,10, 000 under 

the scheme of Accreditation of Colleges with NAAC 
Intending tenderers on application to the Principal, under plan fund 2016 -17, 
Government College , Chittur obtain the requisite tender 

EMD1%. 
forms on which tenders should be submitted . Application 

The envelope containing the tenders should 
for the tender form should be accompanied by a 

- bear the superscription No. A5 /1512 /NAAC/2016 -17/ GCC . 
cash receipt of ` 1, 050 ( cost of tender - 1, 000 + VAT - 

“ Tender for the supply of item for the Heritage Museum 
- 50 ) which is not refundable under any circumstances . and Laminated Photographers of famous Musicians” and 
Tender forms are not transferable. 

should be addressed to the Principal, Government 

College , Chittur, Chittur College P. O ., Palakkad -678 104 . 
Sale of tenders will be closed at 2 p . m . 

Last date for the receipt of the tender will be on 
on 8 - 12 -2016 . Cheques, Postage Stamps etc. will not be 

13- 12 -2016 at 2 p. m . Late tenders will not be accepted . 
accepted towards the cost of forms nor will the forms 

The tenders will be opened at 3 p . m . on 13 - 12 -2016 in the 
sent per V.P.P. Duplicate tender forms if required , will be 

presence of such of the tenderers or their authorized 
issued at 500 per copy. 

representatives who may be present at that time. 
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Intending tenderers on application to the Principal, 
Government College , Chittur obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a 
cash receipt of 525 (cost of tender - 500 + VAT 
- 25 ) which is not refundable under any circumstances. 
Tender forms are not transferable . 


--ഓരോ ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെയും - 200 വില യുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
ദർഘാസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ഓഫീസിലെ പണമിടപാട് സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെയാകു ന്നു . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
ആഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

[ No. 1/ 2016- 17 (UGC)] 


- Sale of tenders will be closed at 2 p . m . on 
13 - 12 - 2016 . Cheques , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms nor will the forms 
sent per V.P.P . Duplicate tender forms if required , will be 
issued at 300 per copy. 
Government College, 

| ( Sd.) 
Chittur, Palakkad . 

Principal. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 1/ 2016 - 17 (UGC )] 
നമ്പർ എ1- 470 / 2013/ UGC. 

- 2016 ഒക്ടോബർ 25 . 
-- തിരൂർ ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2016 - 17 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യു . ജി. സി .യുടെ XII പദ്ധതിയിൽ 
ജനറൽ ഡവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്സ് സ്കീമിൽ നിന്നും 
- 4,83,300 ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത ര ണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു മുകളിൽ 
“ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ 2016 - 17 / യു . ജി . സി . ഫിസിക്സ് സ് 
ലാബിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ എന്നെഴുതി പിൻ സി പ്പാൾ, ടി . എം . 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, തിരൂർ, വാക്കാ ട് പി . ഒ., 
മലപ്പുറം ജില്ല, കേരളം പിൻ- 676 502 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 20 - 12 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ 
ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 20 - 12 - 2016 - ന് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്നതും അപൂർണ്ണവുമായ ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു 
ന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 1, 050 (മൂല്യ 
വർദ്ധിത നികുതി ഉൾപ്പെടെ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകു 
ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡറുകൾ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ 
ദർഘാസുകൾ വി . പി . പി . ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതോ 
അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയും തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 1,100 
മണി ഓർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


No . A1 -470 /2013/UGC. 

| 25th October 2016. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Lab Equipments to Physics Lab of T. M . Govt. 
College , Tirur, for a Total Cost of 4, 83 ,300 under the 
scheme of General Development Assistance to Colleges, 
UGC XII Plan . 

The envelope containing the tender should be 
superscribed as “ Tender No . 1/2016 - 17/UGC . Supply of 
Lab Equipments to Physics Lab under the scheme of 
General Development Assistance to College , UGC XII 
Plan and addressed to " The Principal, T . M . Govt. 
College , Tirur, Vakkad P. O ., Malappuram Dist., Kerala Pin 
676 502 , The last date and time for receipt of filled 
tender is at 2 p .m . on 20 - 12 - 2016 . The tenders will be 
opened at 3 . p . m . on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorized representative who may 
be present at that time. Sale of tender form will be closed 
on 20 - 12 - 2016 at 12 noon . Late tenders will not be 
accepted at any account. 

Intending tenderers may make an application to the 
Principal to obtain the requisite tender form in which 
tenders should be submitted . The original tender form 
duly filled and signed only will be accepted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 1,050 (including VAT ) which is the price 
fixed for a tender form and which is not transferable . 
Cheques , Postal Orders and Postal Stamps will not be 
accepted towards the cost of tender from and the tender 
form will not be sent by V.P.P . Those who require tender 
form by registered post should sent the cost of tender 
form - 1 ,100 including postal charges for registered post 
by Money Order. Every tender should be accompanied by 
an agreement in Kerala Stamp Paper worth - 2000 . 
“ The articles should be supplied within one month on 
the receipt of the purchase order to this College at your 
own expenses ”. 

The period of firmness of rate quoted will be up to 
31-3 -2017. Rates, VAT and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each item . 

The tenders should be accompanied by an EMD of 
1 % ( Minimum 1, 500 ) of the total cost in the form of 
Demand Drafts drawn in favour of the Principal, 
- T . M . Govt. College , Tirur, Payable at SBI, Tirur Branch 

only . Tenders without sufficient EMD are liable to be 


- പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
കൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി ആകെ തുകയുടെ 1 % തുകയ്ക്ക് 
( മിനിമം 1,500) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ തിരൂർ എസ്. ബി . ഐ . 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ നൽകുന്നതല്ല. 
ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും വില , വാറ്റ്, മറ്റു ചിലവുകൾ 
എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണ ഉത്തരവ് 
കിട്ടി ഒരു മാസ ത്തിനുള്ളിൽ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വില നിലവാര 
ത്തിന് 31 - 3 - 2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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rejected . EMD will not carry any interest. The firm who 
are exempted from furnishing EMD should be enclosed 
the attested copy of exemption orders . More details can 
be had from the college office during working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extended the tender formalities at any time without 
further notice . 


2 


LIST OF ITEMS 


SV. 


Items and 

Quantity 
No. 

Specification 
(1) 

(2) 
1 Air wedge apparatus: 

Consisting of two optically plane glass plates 
of same thickness and having same length 
and width , resting on a black wooden piece . 
Set up consisting of a plane transparent 
glass plate fitted at an angle of 45 degree 
with the horizontal to render light vertically 
downward and optical microscope . The 
vertical motion of the microscope through 
a focusing knob . Horizontal motion along a 
cast metal carriage with a micrometer at 
one end for fine adjustment and reading the 
horizontal position of the microscope with 
a LC of 0 .01mm . The microscope should 
have 75mm working distance and 8 x eye 

piece , Ramsden type with cross line graticule. 
2 Battery charger : 

Suitable to charge the accumulators in 
laboratory 
Output voltage : variable upto 24 V , 
Current: variable up to 6 amperes 
Rotary switch to vary volt and Ampere 
output, pilot light, Ampere Meter 
Input power : 220 - 240 V , 50 /60 Hz. 
Accessories required : Power cord , charging 

probes 
3 30 MHz Analog Oscilloscope: 

Dual channel, 
DC -30 MHz bandwidth , 
1 mV/ diy sensitivity on both channels . 
X - Y operation , 
Vertical deflection coefficients : 
1 mV/div to 20 V / div, Time coefficients : 
0 .5 micro -second /div to 0 .2 s/div with 3 % 
accuracy, Variable Hold -off, Built -in 
component tester, Output socket - BNC 
Input power: 220 - 240 V , 50 /60 Hz. 
Accessories required: Line cord for input 
power, One pair of suitable co -axial cable 
with BNC connector at both ends , 


One pair of suitable co - axial cable with 
BNC connector at one end and banana plugs 

with alligator clips at the other end . 
4 Digital Function generator : 

Sine, Square , Triangular and Pulse wave 
forms 
Frequency range : 1 Hz to 5 MHz 
( 3 % accuracy ) 
Output voltage : 10 mV to 20 V 
Output socket-BNC 
Input power : 220 - 240 V , 50 /60 Hz 
Accessories required : Power Cord for input 
power, One pair of suitable co - axial cable 
with BNC connector at both ends, 
One pair of suitable co - axial cable with 
BNC connector at one end and banana plugs 
with alligator clips at the other end . 
Additional accessories : BNC Male to 
2 BNC Female Jack Adapter T - Shaped 

Connector 3 Way . 
5 Melde s string apparatus: 

Electrically maintained tunning fork fixed 
on a sturdy base . The fork is made of steel . 
The tunning fork should produce vibrations 
at a rate 60 per second . The position of the 
electromagnet should be adjustable so that 
the amplitude of vibration may be varied . 
Provision should be there to attach string 
at the end of the prongs of the tunning 
fork . The set up should be workable on 
220 -240 VA . C . 
Accessories required : Silk cord , pulley 
and scale pan with hook to carry weights 
for tensioning the cord . Provision should be 
there to attach the pulley at the end of 
laboratory table. Suitable transformer for 

AC source 
6 Scale and telescope arrangement : 

The telescope should be mounted on a 
specially designed carriage with supporting 
to stop abrupt falling. The carriage should 
be fitted with two adjustable screws for 
precise vertical and horizontal positioning . 
The whole arrangement mounted on a long 
steel pillar, fitted on a cast iron base with 
leveling screws. A scale holder with 
scale should also be fitted vertically on the 
steel pillar. 
Resistance box , plug type : 
Range : 0 . 1 -5 ohms. Enclosed in polished 
teak wood box with bakelite panel. Split 
brass contact blocks hold precision cut, 
interchangeable plug having moulded black 
bakelite fluted tops . Coils of constantine 
wire , double silk covered are wound. Coils 
connected with double nut system . 


436 


6th Dec . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


( 1 ) 


(3 ) 


( 1 ) 


13 Optic lever (with legs) for BSc. 

Experiments 
14 6 volts accumulator : 

6 V /10Ah rechargeable battery 
Stewart and Gees type of tangent 
galvanometer : 


8 Resistance box, plug type: 

Range: 1- 10000 ohms. Enclosed in polished 
teak wood box with bakelite panel. Split 
brass contact blocks hold precision cut, 
interchangeable plug having moulded black 
bakelite fluted tops. Coils of constantine 
wire , double silk covered are wound . Coils 

connected with double nut system . 
9 Rheostat: 

Resistance : 30 ohm , 
Current capacity : 0.5 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube . The 
winding is locked into place with ceramic 
cement. The tube is carried upon robust 
enameled diecast end supports with heavy 
duty sliding contact consisting of phosphor 
bronze strips , nickel plated for corro sion 
resistance . 4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor or 
potential divider 


16 


10 Rheostat: 

Resistance: 1000 ohm , 
Current capacity : 0 .5 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube . The 
winding is locked into place with ceramic 
cement. The tube is carried upon robust 
enameled diecast end supports with heavy 
duty sliding contact consisting of phosphor 
bronze strips , nickel plated for corrosion 
resistance . 4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor or 
potential divider 


To study the magnetic field along the axis 
of a circular coil. The apparatus consists 
of a circular frame made up of non -magnetic 
substance . An insulated Copper wire is 
wounded on the frame. Should have variable 
number of turns . The frame is fixed to a 
long base at the middle in a vertical 
plane along the breadth side. The base has 
leveling screws. A Magnetic compass box 
(magnetometer) is supported on a movable 
platform . This platform can be moved along 
the axis of the coil. The compass box is so 
arranged that the center of the magnetic 
needle always tie on the axis of the coil. 
The distance of compass box from the 
centre of the circular coil can be read 
directly from the scale attached . 
Dual output DC Regulated power supply: 
Continuously variable output by Coarse 
and Fine knobs in each track , digital 
displays for voltage and current for each 
track , protection against short circuits and 
continuous overloads. Floating output with 
respect to ground has been provided . 
The same power supplies can be used as 
dual independent type also . 
Voltage range : 0 to + / - 30 V 
Current range : 0 to 3 ampere 
Single Output DC regulated power supply: 
Continuously variable output by Coarse 
and Fine knobs, digital displays for voltage 
and current, protection against short circuit 
and continuous overloads. 
Voltage range: 0 to 30V 
Current: 0 to 3 ampere 
Solenoid inductor: 
Primary coil having 1000 turns and about 
100 cms long , Secondary coil is in three 
sections ( 100 , 250 , 500 turns) with separate 
terminals for each section , Every section 
of the secondary has its number of turns 
marked , fitted on a nicely polished teak 
wood base. 


11 Rheostat: 


17 


6 


Resistance : 600 ohm , 
Current capacity : 0 .6 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube . The 
winding is locked into place with ceramic 
cement. The tube is carried upon robust 
enameled diecast end supports with heavy 
duty sliding contact consisting of phosphor 
bronze strips, nickel plated for corrosion 
resistance . 4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor or 

potential divider 
12 Electronic Daniel cell : 

Output Voltage: 1.08V, DC 
Current: 10mA 
Operating in 220 -240 AC mains 


18 
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19 


Search coil: 
For the measurement of weak magnetic field , 
number of turns and mean diameter marked 
on it. 
Laser diffraction kit : 


20 


Suitable to study the single slit diffraction 
pattern . Laser source : 625 nm , 0 . 5 milli -Watt 
with adjustable stand, micrometer adjustable 
slit which can be attached to the laser source , 
white screen . Input power to the laser source : 
220 -240 V , 50 /60 Hz ( A . C . mains) 


21 


Electronic balance : 


each 


23 


Capacity : 0 - 300 gram 
Reading precision : 0 . 01 gram . 
Stainless steel pan , Auto power off , 
Low battery indication , Removable 
draught shield , Display : LCD , 6 digits , 
Power: 220 - 240 Volts , 50 /60Hz 
Accessories required : Suitable AC adaaptor 
Flywheel set up : 
suitable for setting up on table with weight 
hanger capable of supporting 10 x 50 gm 
slotted weights 
Flywheel set up : 
About 20 cms in dia by 44 mm wide turned 
and carefully balanced , mounted on a 
horizontal shaft, held in ball bearings . 
The wheel is marked and pointer is fixed 
to the bracket. The bracket has four holes 
and can be fixed to the wall also . Hole 
should be there on the axle of the wheel 
to insert a detachable stud. The stud should 
also be supplied . 
Accessories required : standard weights 
250 gram , 500 gram ( two numbers each ) 
Tangent galvanometer : 
Consisting of a circular coil wound on 
non -magnetic bobbin of bakelite about 
160 mm in diameter mounted vertically on 
a nonmagnetic , cast metal base . A compass 
box (magnetometer ) is located at the center 
of the coil to make its needle experience 
uniform magnetic field due to current in 
the coil. The coil consists of three windings 
of enameled copper wire of different 
thicknesses - one each of 2 , 50 and 500 turns. 
A circular platform on base carries a set of 
four socket terminal for connection to the 
coils and remarked for each coil. 
Lenses: focal length 10 cm . 
Plano Convex Lens: focal length 100 cm . 


27 Diffrction grating: 15000 lines per inch , 

Size : 38 x 50 mm 
Spectrometer prism : 
Optically worked for Spectrometer, equilateral 
prism with two faces polished . 
Crown glass size : 32 x 32 mm 
Quartz prism : for spectrometer experiment 
Small angle prism for spectrometer : 

5 
optically worked , 
size : 32 mm x 32mm , 

Angle : 10 degree X 85 degree X 85 degree 
31 Torsion Pendulam : A torsional pendulam , 

or torsional oscillator, consists of a disk - like 
mass suspended from a thin wire 
Carry foster bridge experiment setup : 2 
Im wire fixed on a polished Teak 
wood base , Sunmica base insulation under 
the wires , knife edge jockey, Copper Strip 
0 .45 mm thick single strand double cotton 500 
covered copper wire (DCC wire): 

grams 
Connecting wires for breadboard : 10cm . 

Blue, Green , Black , Yellow 
35 Connecting wires with corcodile pin at Both 100 
ends -Red , Black -50cm 

each 
Inductor box : 
Inductance variable from 0 mH to 1000 mH 
in steps of 100 mH , 

Ferrite core, MS cabinet with powder coating 
37 Searle s vibration magnet meter 
38 Box type vibaration magnetometer : 

Consisting of a polished wooden box fitted 
with leveling screws and having back and 
front sliding doors. The stirrup holding the 
magnet is suspended by a fibre through a 
glass tube fixed at the top of the box . 
A strip of mirror glass with index line is 

fixed on the base of the box 
39 Lee s disc apparatus: 

Circular brass disc , specimen , steam chamber 
all having the same diameter. Lower part 
of the steam chamber should be made of brass 
plate . The specimen should have uniform 
thickness of about 2 mm . Holes should be 
provided in the brass disc and in the lower 
part of the steam chamber to insert 
thermometers. Provision should be there to 
pass steam through the steam chamber. 
The whole set up should be suspended using 
a retort stand . 


24 


25 
26 


10 
6 
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45 Deflection magnetometer : 

Consisting of a compass box mounted at the 
centre of wooden base about one meter 
long , a metric scale extending out to each 
side of the compass box for observing the 
position of the magnet tested . 
Brass Slotted Weights : 

2 set 
20g and 50g with dead load and weight 
hanger slotted weights are precisely 
turned from brass roads, carefully adjusted . 
These slotted weights are either in chrome 
plated or in brass polish . 


47 


Retort stand set: 
with stand , diecast aluminium clamp with 
stainless steel shank fitted with nickel 
plated brass tommy screw , cork lined 
jaws and bosshead 
Semiconductor laser with optical fibre kit 
Sodium vapour lamp with lamp house and 
Transformer : 


48 
49 


5 


Accessories required : 
Heater: Electric stove , 
Two Thermometers : Glass (Range up to 
110 degree celcius) 
Steam geñerator : Copper vessel with water 
gauge 
Tube Rubber tube : 6mm dia 

Bad conductors: Ebonite, Glass, card board 
40 Static torsion apparatus: 

Consisting of metallic frame with 
experimental rod fitted along the axis of 
circular wheel which can be rotated to 
twisted thin meter rod . The experimental 
rod should be made of brass . Hole should 
be provided near to the rim of the wheel and 
provision should be there to wind a string 
around the rim of the wheel . 
Accessories required : Slotted weights 
5 x 500 gram , suitable weight hanger, mirror 

strip attachable on the experimental rod . 
41 Potentiometer : 

10 m wire fixed on a polished Teak wood 
base, Sunmica base insulation under the 

wires , knife edge jockey 
42 Compound pendulum : 

Metallic bar of about 1 m length with a 
series of circular holes of about 5 mm 
diameter along the length of the bar. 
Horizontal knife edge to suspend the 
metallic bar. Wall mounting platform to 

keep the knife edge . 
43 Spectrometer : 

Instrument for studying optical spectra . 
It consists of a collimator, a telescope, a 
circular prism table and a graduated cricular 
scale along with two vernier tables , levelling 
screws, adjustment screws, clamp screws, 
focus knobs and magnifying glass to read 

vernier. 
44 Travelling Microscope: 

It consists of a compound Microscope 
mounted vertically or horizontally on a 
right metal frame so that it can be moved 
in a direction at right angles to its axis by 
means of a screw . The displacement of 
microscope is measured with verniers which 
moves with the microscope along a scale 
fixed to the instrument. 


35 watts sodium vapour lamp suitable for 
spectroscopy experiments, 
The lamp enclosed in a wooden house 
made of teakwood with lamp holder and wire 
fitting , wooden box having long slits on all 
the four sides, 
Transformer suitable for driving the sodium 
vapour lamp, operating on AC Mains : 
220 - 240V, 50 /60Hz 


5 


Mercury vapour lamp with lamp house 
and transformer : 


Mercury vapour lamp rated 80 watts , 
Specially designed lamp house and 
transformer operating on 220 -240 Volts . 
50 /60Hz for driving the lamp. Lamp house 
comprising a cylindrical sheet metal 
enclosure closed at one end with a circular 
aperture for lamp output and lamp holder 
and wire fitting . Lamp house mounted on 
a vertical support rod with convenient 
vertical adjustment in the lamp house 

position . 
51 Newton s Rings Apparatus : 

Consists of Sodium vapour lamp of 
wavelength 5893A°, with input voltage 
230V + 10 % , 50Hz, 35W Lens -Planoconvex 
with focal lenth 100cm , diameter 4cm 
Microscope of magnification 10X , horizontal 
movement limit 9cm , least count 0 . 001 cm 
Dimensions: 5 " X3" X3 " 
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Digital multimeter : 
DC voltage : 0 to 1000 V in five ranges, 
AC voltage: 0 to 750 V in five ranges , 
DC current: 0 to 10 amperes in five ranges , 
AC current: 0 to 10 amperes in five ranges , 
Resistance : 0 to 200 mega ohms in seven 
ranges, 
Capacitance : 1 nano -200 micro -Farad 
Frequency: 1 Hz to 30 MHz, 
Temperature : -40 degree to 1000 degree 
celcius. 
Functions like diode test, hFE test continuity 


60 DC Ammeter : Range: 0- 250 mA 
61 DC Ammeter: Range: 0 -500 uA 
62 DC Ammeter: Range: 0 - 100 uA 
63 DC Ammeter: Range: 0 -25 mA 
64 DC Ammeter: Range: 0 -500 mA 

DC Ammeter : Range: 0 -100 mA 

Six way key : 
67 Reversing key : 
68 Condensor: 1MF, 2MF 

4 each 
Thermocouple: Cromel- Alumel, Cromel 1 each 
Constantan , Copper -Constantan , Iron - Constantan 

Thermometer: Least count 0 .5 degree 
71 Inverter : 2KVA , with battery tubular 100AH , 1 

1 hour backup 
72 Hare’s Apparatus: for measuring of density 6 

of liquids 

NPN Transistor : BC 107 (ß above 100 ) 
74 Commutator : 

Round four way plug key type , Split brass 
contact blocks fixed on a wooden or bakelite 
Panel 


test, 


Low battery indication , Auto power off 
Accessories required : Test Leads, 

Battery, Temperature Probe. 
53 DC Voltmeter : 

Moving coil type for DC measurements . 
Range: 0 to 5 V, 
table top , the moving coil mechanism 
should be adjustable for zero , 4 mm 

sockets for electrical connection . 
54 DC Voltmeter : 

Moving coil type for DC measurements . 
Range: 0 to 25 V, 
table top , the moving coil mechanism 
should be adjustable for zero , 4 mm 
sockets for electrical connection . 
DC Voltmeter : 
Moving coil type for DC measurements , 
Range : 0 to 15 V , 
table top , the moving coil mechanism 
should be adjustable for zero , 4 mm 

sockets for electrical connection . 
56 Ammeter (Analog ): 

Moving coil table top DC ammeter 
Range : 0 to 1 ampere 
The moving coil mechanism should be 
adjustable for zero , 4 mm sockets for 
electrical connection . 


76 


5 


Table galvanometer : 
Moving coil DC galvanometer, scale 30 -0 - 30 
the moving coil mechanisum should be 
adjustable for zero , 4 mm sockets for 
electrical connection . 
Desktop : COREI 3 , 2GB or higher RAM , 
500 GB or above , 15 Inch LED Monitor 
Temperature coefficient coil : 
Resistance coil enclosed in test tube suitable 
for the measurement of temperature 
coefficient of resistance . 
Resistance : 10 ohms. 
Stop clock (analog ) 
Compass box for magnetometer : 
Consisting of a circular bakelite box 
with aluminium dial of about 100 mm 
diameter, having circular scale graduated 
90° -0 -90° -0 - 90°, divided in four quadrants . 
Magnetic needle is mounted on hardened 
steel pivot for smooth movement. With 
anti- parallax mirror slot 
6A 3 Pin top 
Step down transformer : 12 -0 - 12V, 9 -0 - 9V , 7 each 
6 -0 -6V 
NPN Transistor : BC 107 (ß above 100 ) 
Resistors: 47K12 , 470KS2 , 150K12 , 5 .6K12 , 
1.5K2, 2 .2K2, 50K , 10K12 , 33K2, 
1K2, 330K12 , 4 .7K2, 100KS2 


Milliammeter (Analog): 


80 


12 


Moving coil type for DC measurements , 
Range : 0 to 50 mA, 
table top , the moving coil mechanism 
should be adjustable for zero , 4 mm 

sockets for electrical connection . 
58 AC Ammeter: Range : 0 -10 mA 
59 AC Ammeter : Range : 0 -50 mA 


25 


each 
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- 10 


84 Capacotor: 100uF, 200uF , 0.1 uF, 1uF, 10uF, 25 
0 .22uF, 47uF, . 01uF, . 001uF 

each 
85 IC trainer kit for BSc. experiments 
86 IC : 741, 7400, 7402 
87 Bread Board 
88 Diode: IN 4001 , IN 4007, IN 4002 

25 each 
Zener diode: IN 753 (Vz = 6 . 2 V ), IN 752 
( Vz = 5 .6V) 
LED : Red , Blue, Green , White 

Tool box set 
90 Rubber tube & quark for surface tension 

experiment 
91 Insulation tape-Red , Blue, Black 

5 each 
92 Glycerine 

100ml 
93 Plane mirror for liquid lens experiment 
94 Burette 
95 Capillary tube 
96 Optical Fibre Kit 
97 Polarimeter: Consists of two Nicol prisms, 1 

Conves lens , glass, tube, a half shade, an eye 
piece , all enclosed in a chamber , second 
nicol prism ( analyser ), capable of being 
rotated and is provided with circular scale and 

vernier. 
98 Spot Mirror Galvanometer : 1250 
99 Samples for thermal conductivity 2 each 

measurment 
100 Dimmerstat : AC voltage source 
101 Electric heater : 
102 Laserjet printer : Multifunctioning (Print, 

Scan , Copy ) 
Printing : Max . Printing Resolution up to 
600 x 600 dpi, Max Printing Speed B / W 
(ppm ) 21 ppm 
Scanning: Optical Resoluation -600 x 600 
dpi Color Depth -24 bit 
Copying: Max Copying Resolution up to 

600 X 600 dpi 
103 Laserjet printer : Monochrome Printer, - 2 

resolution 600 dpi, print speed 18ppm 

or above 
104 Ballistic Galvanometer : For measurement 

of small quantities of electrical charge the 
moving coil is suspended by a phosphor 
bronze strip , which carries an optically true 
concave mirror. The coil can be raised 
lowered or set to zero by an adjusting 
knurled knob at top . A knob at back is 

provided for clamping and releasing the coil 
105 Hard disc : 1 TB USB 
106 Sonometer Setup : For BSc. Experiments 

Accessories required : Transformer for AC 
source 0 - 12V AC , Slotted weights with 

weight hanger , Bridges 
T. M . Govt. College, 

(Sd.) 
Tirur. 

Principal. 


നമ്പർ എ2- 318 / 2016 - 17 / പ്ലാൻ. 

2016 നവംബർ 3. 
- 2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
“അകഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോളേജസ് വിത്ത് നാക്ക് എന്ന 
ഇനത്തിൽ - 5,00,000 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
വിവരണപ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഇലക്ട്രോണിക് 
ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത് കവറി ന് പുറത്ത് 
“2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും 
വി ത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന ഴു തി 
പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
കോളേജ്, മങ്കട, കൊളത്തൂർ പി. ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, 
ഇന്ത്യ, പിൻ - 679 338 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസുകൾ 22 -12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
2.30 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 3 മണിയ് ക്ക് തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയ്ക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർ ഘാസ് നട പ ടി കളിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ ആഗ്രഹി 
ക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർ ഘാസ് ഫോറം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . അപേ ക്ഷ യുടെ കൂടെ ദർ ഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 1,000 (ആയിരം രൂപ മാത്രം) വാറ്റ് 
ഇനത്തിൽ 50 ( അമ്പത് രൂപ ) -ം ഉൾപ്പെടെ ആകെ - 1,050 
( ആയിരത്തി അമ്പത് ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിത്തരുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡാറ്റ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ വി . പി. പി . ആയി അയച്ചു 

കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽമാർഗ്ഗം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ - 1,082 ( ആയിരത്തിഎൺപത്തി 
ര ണ്ട് ) പിൻ സി പ്പാളിന്റെ പേരിൽ മുക ളിൽ കാണിച്ച 
വിലാസത്തിൽ മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതു മായ ദർഘാസുകളുടെകൂടെ 
വിത രണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കു ന്ന ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ 
വിലയുടെ1 % തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ നിരതദ്രവ്യമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ 
മായി കുറഞ്ഞ തുക 1,500 അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വിതരണം ചെയ്യാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റേയും വില , നികുതി 
എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണ ഉത്തരവ് 
തീയതി മുതൽ ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് 
31 - 3- 2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
അടയ്ക്കു ന്ന തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ 
ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെകൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസിന്റെകൂടെ - 200 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് നടപടികൾ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . 
ഓഫീസിലെ പണമിടപാട് സമയം പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തി 
സമയത്ത് നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


The undersigned will herewith the right to cancel or 
extend the tender formalities without any further notice. 
The cash transactions in the office are at 10 a . m . to 
2 p . m . on all working days. More details will be had from 
the College Office on working hours. 


Details of Items 


Sl. 


Items 


Specification 


| [ No . 01/ 2016 - 17/Plan ] 


No. 


1 


Desktop Computer 


| Duel Core , 500 G HDD 
DVD Writer (R /W ) 
(Samsung/LG ) 
4 GB RAM , LED Monitor 
(Samsung/LG ) 
Key board & Mouse (iball) 
3 KVA /5 KVA (10 Battery ) 


- 2 


Online UPS 


No. A2 /318 /2016 -17/ Plan . 

3rd November 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Electronic 
equipment for an amount of ` 5, 00 ,000 ( Rupees Five 
Lakh ) under “ Accreditation of Colleges with NAAC 
(Plan )” during 2016 - 17 details as follows. 

The tender should be superscribed as “ Supply of 
Computers & Electronic equipment under “ Accreditation of 
Colleges with NAAC during 2016 -17/Plan ” and addressed 
to the Principal, Govt. Arts & Science College , Mankada, 
Kolathur Post, Malappuram District, Kerala , India , Pin -679 
338 . The last date and time of receipt of filled tender is on 
22 - 12 - 2016 at 2. 30 p.m . and will be opened on the same 
day at 3 p . m . Sale of tender forms will be closed on the 
same day at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 


- 


3 


Photocopier Machine 


A3, 3 Drawer 


4 


Multifunctional Printer 


A4 Laser 


Government Arts & Science 
College, 
Malappuram. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Intending tenderers may, make an application to the 
Principal, Govt . Arts & Science College , Mankada, 
Kolathur Post , Malappuram District, Kerala , India , 
Pin -679 338 to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 1 , 000 (Rupees One thousand only) towards cost of 
tender form plus - 50 (Rupees Fifty only ) towards 
VAT (1,000 + 50 = 1,050 ) which is the prize fixed for a tender 
form and which is not refundable under any circumstances. 
The tender forms are not transferable. Cheques, Postal 
Orders, Drafts etc ., will not be accepted towards the cost 
of tender form nor will the form be sent by V.P. P. Those 
who are required tender form by Registered Post , should 
sent 1,082 (Rupees One Thousand and Eighty Two only) 
by Money Order including cost of tender form and 
Registered Postal Charges . 


| [നമ്പർ 01/ 2016 -17 ) 
നമ്പർ എ1-1143 /2016 / പ്ലാൻ(1). 

2016 നവംബർ 4. 
- മല പ്പുറം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2016 - 17 
സാമ്പത്തിക വർഷ ത്തിലെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ 3 ,00, 000 
(മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) - ന്റെ ലാബ് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ, 
കെമിക്കലുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത ക വ റി നു മു ക ളിൽ 
“2016 -17 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ, 
കെമി ക്ക ലു കൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിനു ള്ള 
ദർഘാസ് എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, 
പി . ഒ . മുണ്ടുപറമ്പ്, മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, പിൻ- 676 509 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
1 മണിവരെയാകുന്നു. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണിച്ച വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ട താണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ - 630 ( അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ മാത്രം) (മൂല്യ 
വർദ്ധിത നികുതി ഉൾപ്പെടെ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
- ഫോറത്തിന്റെ വില - 315 (മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ മാത്രം). 
പ്രസ്തുത സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടു 
ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 16 - 12 - 2016 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ എന്നിവ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ വി . പി . പി . ആ യും 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കു 
വാൻ ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ - 667 ( അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി 


Every tenders should be completely filled , signed and 
accompanied by Demand Draft towards 1 % of the total 
cost of equipment to be quoted to EMD . EMD carries no 
interest. The period of firmness of rate quoted will be up 
to 31- 3- 2017. The rate , VAT should be quoted separately 
for each item . The successful tenderers should supply the 
equipment within one month after the receipt of the 
supply order at their own expenses. The firms who are 
exempted from furnishing EMD should attach true copy of 
the exemption order along with the tender documents . 
Every tenderer should execute an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth 200 along with the tender. 
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ഏഴ്രൂപ മാത്രം) മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെകൂടെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിന്റെ 
വിലയായ - 200 കൂടി അധികമായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം 
കോളേജിലെ ഫിസ് ക് സ് , കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിൽ 
സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഓരോ സാധ ന 

ത്തി ന്റെയും വില നിരക്കും വിൽപന നികുതിയും മറ്റ് 
ഉപാധികളും പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിലനില 
വാരത്തിന് 31- 3 - 2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെകൂടെ നിര ത ദ വ്യ മായി 
വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 

പേരിൽ എസ്. ബി. ടി., മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ 
നിന്ന് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിരത 
ദ്രവ്യതുക - 1, 500 ആണ് ( ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം). 
മതിയായ നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 

യാതൊരു മുന്ന റി യി പ്പും കൂ ടാതെ ദർഘാസ് 
മാറ്റുവാനോ റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള 
ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- [ No. 01/2016 -17) 
No . A1 - 1143 /16/Plan (1 ). 

- 4th November 2016, 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
equipments & Chemicals to this college for total cost of 
- 3 ,00, 000 (Rupees Three Lakhs only) of this college under 
2016 - 17 Plan Scheme. The envelope containing the tender 
should be superscribed “ Tender for the Supply of 
Lab equipments & Chemicals under Plan Scheme during 
2016 - 17 ” and addressed to the Principal, Government 
College, Munduparamba P. O ., Malappuram District , Kerala , 
Pin -676 509. The last date of receipt of tender is at 1 p.m . 
on 16 - 12 -2016 . Late tenders will not be accepted at any 
account. The tenders will be opened at 2 .30 p. m . on the 
same day. The intending tenderers may make an 
application to the Principal to obtain the requisite tender 
form , in which tender should be submitted . The original 
tender form duly filled only will be accepted . 

Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 630 (Rupees Six 
Hundred and Thirty only ) ( including VAT) . Rate of 
duplicate tender form is 315 (Rupees Three Hundred and 
Fifteen only ), which is the price fixed for a tender form 
and which is not refundable under any circumstances . The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 12 Noon on 16 - 12 -2016 . Cheques, drafts and 
postal orders will not be accepted towards the cost of 
tender form and the tender form will not be sent by 


V. P. P. Those who required tender form by registered post 
should sent the cost of tender form 667 (Rupees Six 
Hundred and Sixty Seven only ) including postal charges 
for registered post by money order. Every tender should 
be accompanied by an agreement in the Kerala Stamp Paper 
worth | 200. Those firms outside Kerala want to get 
tender form by post will be sent - 200 as cost of Kerala 
Stamp Paper along with the cost of tender form . The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the purchase order in the Physics & Chemistry Lab of this 
college at your expenses. 

The period of firmness of rate quoted will be upto 
31 -3 - 2017. Rates, S . T. and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of 
each of them. 

The tenders should be accompanied by an 
| EMD 1 % ( one percent) of the quoted value in the form 

of Demand Draft in favour of the Principal payable at 
SBT, Civil Station Branch , Malappuram . The minimum 
EMD should be - 1 , 500 (Rupees One Thousand Five 
Hundred only). Tenders without sufficient EMD are liable 
to be rejected . EMD will not carry any interest. The firm 
who are exempted from furnishing EMD should be 
enclosed the attested copy of exemption order. More 
details can be had from the college office during the 
working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 
Government College, 

( Sd .) 
Malappuram . 

Pr*incipal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 02/ 2016- 17/ പ്ലാൻ ] 


നമ്പർ എ2- 547 / 2016-17 / പ്ലാൻ. 


2016 നവംബർ 10 . 


2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
“ കോളേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ അപ്രഗഡേഷൻ പ്രോഗ്രം എന്ന 
ഇന ത്തിൽ 1, 68,500 ( ഒരു ലക്ഷത്തി അറു പത്തി 
എണ്ണായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) - ൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് “2016 - 17 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ കോളേജ് 
ഇൻ ഫാ സ് ട ക്ച്ചർ അ പ്ഗ ഡേ ഷൻ പാഗം എന്ന 
ഇനത്തിൽ കായിക ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസ്” എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ആർട്ട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മങ്കട, കൊളത്തൂർ പി . ഒ., 
മല പ്പുറം ജില്ല , കേരളം, ഇന്ത്യ, പിൻ - 679 338 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
30 -12 -2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്ക് അ വ സാ നിക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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ദർ ഘാസ് നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു 
ന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽ ഖണ്ഡികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷിച്ചാൽ ദർ ഘാസ് ഫോറം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . അപേ ക്ഷ യുടെ കൂ ടെ ദ ർ ഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 400 ( നാനൂറ്രൂപ മാത്രം) വാറ്റ് 
ഇനത്തിൽ 20 ( ഇരുപത് രൂപ മാത്രം) ഉൾപ്പെടെ ആകെ 
- 420 ( നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മാത്രം) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാ ര ണ 
വശാലും മടക്കിത്തരുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡാഫ് റ്റ് മുത ലാ യ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതോ വി. പി . പി . ആയി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതോ 
അല്ല. ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽമാർഗ്ഗം ലഭിക്കു ന്ന തിന് 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 1 452 ( നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട്മാത്രം) 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ മുകളിൽ കാണിച്ച വിലാസത്തിൽ 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർ ഘാസുകളുടെ കൂടെ 
വിത രണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ 
വിലയുടെ1 % തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ നിര തദ വ്യ മായി ഉൾക്കൊ ള്ളിക്കേണ്ട താ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യമായി കുറഞ്ഞ തുക 1,500 അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വിതരണം ചെയ്യാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റേയും വില , നികുതി 
എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണ ഉത്തരവ് 
ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു മാസ ത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വില 
നിലവാരത്തിന് 31-3-2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള 
കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ടെണ്ടറിന്റെ 
കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ ടെണ്ടറിന്റെകൂടെയും 

200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് നടപടികൾ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓഫീസിലെ 
പണമിടപാട് സമയം പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may, make an application to the 
Principal, Govt. Arts & Science College , Mankada , 
Kolathur Post , Malappuram District, Kerala , India , 
Pin -679 338 to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form Should be accompanied by a cash remittance of - 400 
(Rupees Four Hundred only ) towards cost of tender form 
plus 20 ( Rupees Twenty only ) towards VAT (400 + 20 = 420) 
which is the prize fixed for a tender form and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Cheques, Postal Orders, Drafts etc., will 
not be accepted towards the cost of tender form nor will 
the form be sent by V.P.P . Those who are required tender 
form by Registered Post, should sent 452 (Rupees Four 
Hundred and Fifty Two only) by money order including 
cost of tender form and Registered Postal Charges . 

Every tenders should be completely filled , signed and 
accompanied by Demand Draft towards 1 % of the total 
cost of equipment to be quoted to EMD (minimum of 

1,500 ). EMD carries no interest . The period of firmness 
of rate quoted will be up to 31 - 3 -2017 . The rate, VAT 
should be quoted separately for each item . The successful 
tenderers should supply the equipment within one month 
after the receipt of the supply order at their own expenses . 
The firms who are exempted from furnishing EMD should 
attach true copy of the exemption order along with the 
tender documents . Every tenderer should execute 
an agreement in Kerala Stamp Paper worth - 200 along 
with the tender. 


The undersigned will herewith the right to cancel or 
extend the tender formalities without any further notice . 
The cash transactions in the office are at 10 a . m . to 
2 p . m . on all working days. 


- Sl . 


[ No . 02/ 2016 - 17/Plan ) 
No. A2 -547/2016 -17/Plan . 10th November 2016 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Sports 
equipments for an amount of 1,68 ,500 (Rupees One Lakh 
Sixty Eight Thousand and Five Hundred only ) under 
“ College Infrastructure Upgradation Programme (Plan )” 
during 2016 - 17. The tender should be superscribed as 
“ Supply of Sports equipment under College Infrastructure 
Upgradation Programme during 2016 - 17 ( Plan ) ” and 
addressed to the Principal, Govt. Arts & Science College , 
Mankada , Kolathur Post, Malappurarn District, Kerala , 
India , Pin -679 338 . The Last date and time of receipt of 
filled tender is on 30 - 12 - 2016 at 2 . 30 p . m . and will be 
opened on the same day at 3 p . m . Sale of tender forms 
will be closed on the same day at 2 p . m . Late tenders will 
not be accepted . 


More details will be had from the College office on 
working hours. 

List of Sports Equipments 
Items 

Quantity 
No. 
(1 ) ( 2 ) 

| (3) 
1. Hockey Items 
I Hockey Stick 

20 Nos. 
II Goalkeeper Kit 

1 No . 
- III Hockey Ball 

10 Nos. 
2. Ball Badminton Items 
I Racket 

5 Nos. 
- II Ball 

10 Nos. 
3 . Cricket Items 
I Bat 

4 Nos. 
- I Thigh Pad 

3 Pairs 
III Mat 

1 No . 
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( 1) 


- (3) 


IV Batting Pad 
V Stocking Hammer 
VI Cricket Team Kit 
VII Cricket Ball 
4 . Football Items 

I Fooball 
II Ladder 


3 Pairs 
2 Nos. 

1 No. 
10 Nos. 


10 Nos. 


1 No. 


III 


Mini Hurdle 


16 Nos. 


10 Nos. 


20 Nos. 


3 Nos. 
3 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos. 


IV Cone 

V Cone 
5. Athletic Items 
- I Javalin 800g 

II Javalin 600g 
III Disc 2 Kg. 
IV Disc 1.5Kg. 

V High Jump Bar 
6 . Shuttle Badminton Items 

I Racket 
| II Cock (Plastic) 

III Net (Nylon ) 
7 . Volley Ball 
8 . Hand Ball (M ) 


1 No. 


4 Nos. 


10 Box 


| 1 No. 
10 Nos. 
5 Nos. 


ണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
20 -12 -2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെയാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് താഴെ കാണിച്ച 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 420 (മൂല്യ വർദ്ധിത 
നികുതി ഉൾപ്പെ ടെ ) അട യ് ക്കേ ണ്ട താണ്. ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 210 ( ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ) പ്രസ്തുത 
സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തല്ല. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 20 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് ക് 
12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ വി . പി. പി . ആയും അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ - 470 ( നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മാത്രം) 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
കൂടെ - 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയുടെകൂടെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വിലയായ - 200 കൂടി 
അധികമായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ വിതരണ 
ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി, 
ഉറു ദു , ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിൽ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഓരോ സാധനത്തിന്റെ 
വില നിരക്കും വിൽപന നികുതിയും മറ്റ് ഉപാധികളും 
പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേ ണ്ട താ ണ് . വിലനില വാ ര ത്തിന് 
31- 3- 2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ നിര ത ദ വ്യ മായി 
വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എസ്. ബി. ടി . മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ 
നിന്ന് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിര ത ദ വ്യം അ ട യ ക ന്ന തിൽ നിന്നും ഒഴി വാ ക്കി യി 
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യ 

പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ഏറ്റവും 
ചുരുങ്ങിയ നിരതദ വ്യ തുക 1 1,500 ആണ് ( ആയിരത്തി 
അഞ്ഞൂറ്രൂപ മാത്രം). മതിയായ നിരതദവ്യം അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല . വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി 
സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 

- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ 
റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

| [ No . 2/ 2016 -17) 
No. A1- 837 /2016 / Plan /Starting of New Courses. 

| 11th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Electronic 
equipments ( E -book Reader , LCD Projector & Multimedia 
Speaker System ) under the Plan Fund scheme of Starting 
of New Courses to this College for total cost of 2,02 ,000 
( Two Lakhs and Two Thousand only) of this College under 
2016- 17 Plan Scheme . The envelope containing the tender 


9 . Hand Ball (F ) 


5 Nos. 


Government Arts and Science 
College, Mankada , 
Kolathur P . 0 ., 
Malappuram. 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 02/ 2016 -17) 
നമ്പർ എ1-837/2016/ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ കോഴ്സസ്. 

2016 നവംബർ 11. 
മല പ്പുറം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2016 - 17 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് 
ന കോഴ്സസ് എന്ന ഇന ത്തിൽ 2 , 02 ,000 - ന്റെ 
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ( ഇ -ബുക്ക്റീഡർ, എൽ. സി. ഡി . 

പാജ ക് ടർ ആന്റ് മൾട്ടിമീഡിയ സ് പീക്കർ സിസ്റ്റം) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അടക്കം 
ചെയ്ത കവറി നു മു ക ളിൽ “ 2016 - 17 വർഷ ത്തിൽ പ്ലാൻ 
സ്കീമിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പി. ഒ. മുണ്ടുപറമ്പ്, മലപ്പുറം ജില്ല , 
കേരളം, പിൻ - 676 509 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 02/ 2016 -17) 
നമ്പർ എ3- 340 / 16 /എസ്. എൻ. സി ./ പ്ലാൻ 


2016 നവംബർ 8. 


should be superscribed Tender for the Supply of 
“Electronic equipments under Plan Scheme during 2016- 17 
and addressed to the Principal, Government College , 

Munduparamba P . 0 ., Malappuram District , Kerala , 
Pin -676 509 . The last date of receipt of tender is at 
1 . p . m . on 20 - 12 - 2016 . Late tenders will not be accepted at 
any account. The tenders will be opened at 2 . 30 p . m . on 
the same day . The intending tenderers may make an 
application to the Principal to obtain the requisite tender 
form , in which tender should be submitted. The original 
tender form duly filled only will be accepted . 

Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 420 ( Four 
Thousand and Two hundred and Twenty only ) ( including 
VAT ) Rate of duplicate tender form is · 210 ( Two hundred 
and Ten only ) which is the price fixed for a tender form 
and which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 12 Noon on 20 - 12 -2016 . Cheques , Drafts and 
Postal Orders will not be accepted towards the cost of 
tender form and the tender form will not be sent by V .P.P. 
Those who require tender form by registered post should 
sent the cost of tender form - 470 (Rupees Four Hundred 
and Senventy only) including postal charges for registered 
post by money order. Every tender should be accompanied 
| by an agreement in the Kerala Stamp Paper worth | 200 . 

Those firms outside Kerala want to get tender form by 
post will be sent - 200 as cost of Kerala Stamp Paper - 
along with the cost of tender form . The articles should be 
supplied with in 30 days on receipt of the purchase 
order in History , Urdu & English Departments of this 
College at your expenses. 

The period of firmness of rate quoted will be upto 
31- 3- 2017 . Rates, S. T. and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of 
each of them . 

The tenders should be accompanied by an 
EMD 1 % (one percent) of the quoted value in the form 
of Demand Draft in favour of the Principal payable at 
SBT, Civil Station Branch , Malappuram . The minimum 
EMD should be : 1 , 500. (Rupees One Thousand Five 
Hundred only ). Tenders without sufficient EMD are liable 
to be rejected . EMD will not carry any interest. The firm 
who are exempted from furnishing EMD should be 
enclosed the attested copy of exemption order. More 
details can be had from the college office during the 
working days . 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 


കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആർട് സ് & സയൻ സ് 
കോളേജ്, വിള യിൽ- പി . ഒ . - ലേക്ക് 2016 - 17 സാമ്പത്തിക 
വർഷ ത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ കോഴ്സ് ആന്റ് 
അപ് ഗ ഡിംഗ് ഓഫ് എക് സി സ്റ്റിംഗ് കോഴ്സസ് പ്ലാൻ 
സ് കീമിൽ 4 ,10, 000 - ന്റെ (ആകെ നാല് ലക്ഷത്തി 
പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) കമ്പ്യൂട്ടർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ 
ഉപക ര ണ ങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സാമഗ്രികൾ, പബ്ലിക് 
അഡസ് സിസ്റ്റം, എൽ. ഇ . ഡി . ടി . വി ., ഓഡിയോ 
മിക്ചേഴ് സ് തുട ങ്ങി യ വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
- തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
-- ഐ . എസ്. ഐ ./ ബാൻഡ് സാധ ന ങ്ങൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറി നു മുകളിൽ 
“ 2016 - 17 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക് 
സാമ ഗി കൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് 
എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് & സയൻസ് 
കോളേജ്, കൊണ്ടോട്ടി, വിള യിൽ പി . ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , 
കേരളം, പിൻകോഡ്- 673 641 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
7 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1മണിവരെ ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ കാണിച്ച വിലാസ 
ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 945 ( തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി 
അഞ്ച്രൂപ മാത്രം) (മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 525 
(അഞ്ഞൂറ്റി ഇരു പത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രം) . പസ് ത 
സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 7 - 12- 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി ചെക്കുകൾ, ഡാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ വി . പി . പി. ആയും അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യും , രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ - 975 ( തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി 
അഞ്ച് രൂപ മാത്രം) മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപത ത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
-- കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപന ങ്ങ ൾ ടെണ്ടർ ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെകൂടെ 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വിലയായ - 200 കൂടി അധികമായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 
30 ദിവസത്തിനകം കോളേജിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുക 
ളിലും, ഓഫീസിലും സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഓരോ സാ ധ ന ത്തി ന്റെ വില നിരക്കും വിൽ പന 
നികുതിയും മറ്റ് ഉപാധികളും പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 
വില നില വാ ര ത്തിന് 31 - 3 - 2017 വരെ പാബല്യ മു ണ്ടാ 
-- യിരിക്കുന്നതാണ്. 


Government College , 
Malappuram. 


( Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ നിര ത ദ വ്യ മായി 
വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ ഒരു 
ശ ത മാ നം നിര ക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പണ മാ യോ 
ഡി . ഡി.യായോ ട്രഷറി നിക്ഷേപ രശീതി ആയോ പാമിസറി 
നോട്ടായോ ബാങ്ക് ഗാരന്റിയായോ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റായോ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനികൾ 
ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ തുക - 4, 100 ആണ്. മതിയായ 
നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. വിശദ 
വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ 
റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


agreement in the Kerala Stamp Paper worth · 200 . Those 
firms outside Kerala who want to get tender form by post 
should send - 200 as cost of Kerala Stamp Paper along 
with the cost of tender form . The articles should be 
supplied and installed within 30 days on receipt of the 
purchase order in the concerned departments and office at 
their expenses. 

The period of firmness of rate quoted will be upto 
31 -3 - 2017 . Rates, Tax and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of 
each of them . 

The tenders should be accompanied by an EMD 1 % 
( one percent) of the total cost of articles tendered for 
either in cash or crossed Bank Drafts or Treasury Savings 
Bank Deposits or Government Promissory Notes or Bank 
Guarantee or National Savings Certificate . 

- The EMD should be " 4, 100 ( Rupees Four Thousand 
and One Hundred only ) . Tenders without sufficient 
EMD are liable to be rejected . EMD will not carry any 
interest . The firms who are exempted from furnishing EMD 
should enclose the attested copy of exemption order . More 
details can be had from the College Office during the 
working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 


[ No . 2/2016- 17) 


Government Arts & Science 
College, Kondotty, Vilayil P. O ., 
Malappuram . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ നമ്പർ 03/ 2016- 17 ) 


നമ്പർ എ3- 485 / 16 / സി . ഐ . യു . പി ./ പ്ലാൻ ( 11 ). 

2016 നവംബർ 9 . 


No. A3- 340 /16/SNC/ Plan . 

8th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for supply of the Computer, 
Computer Accessories , Electronic Equipments , Public 
Address System with Mic , LED full HD TV, Audio Mixer, 
to this College for a total cost of 4 ,10 ,000 (Rupees Four 
Lakhs and Ten Thousand only ) under the head Starting of 
New Course and Upgrading of existing Course 2016 - 17 
Plan Scheme. The envelope containing the tender should 
be superscribed “ Supply of Computers and Electronic 
Equipment under Plan Scheme 2016 - 17 ” and addressed to 
the Principal, Govt . Arts & Science College, Kondotty , 
Vilayil P. O .,Malappuram District, Kerala, Pin -673 641. Last 
date of receipt of tender will be 2 p . m . on 7 - 12 - 2016 . 
Late tenders will not be accepted at any account. The 
tenders will be opened at 2 .30 p .m . on the same day in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Intending 
tenderers may send an application to the Principal, 
Government Arts & Science College , Kondotty to obtain 
the requisite tender form , on which tender should be 
submitted . The original tender form duly filled will only be 
accepted . 

Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 945 (Rupees Nine 
Hundred and forty five only ) (Including VAT), which is the 
price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
1 p . m . on 7 - 12 -2016 . Cheques, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender form , nor 
will the forms be sent per V. P. P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued at 525 (Rupees Five Hundred 
and Twenty Five only ) per copy. Those who require tender 
forms by registered post should send the cost of tender 
form as " 975 (Rupees Nine Hundred and Seventy Five 
only) including postal charges for registered post by 
money order. Every tender should be accompanied by an 


- കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
- കോളേജ്, വിളയിൽ പി . ഒ .- ലേക്ക് 2016 - 17 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ 1,80 , 000 ( ഒരു ലക്ഷത്തി 
എൺപ തി നാ യി രം രൂപ മാത്രം) - ന്റെ വാട്ടർ കൂളർ കം 
പ്യൂരിഫയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് കവറിന് മുകളിൽ 
“2016 - 17 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ വാട്ടർ കൂളർ കം പ്യൂരി 
ഫ യർ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർഘാസ്” 
എന്നെഴുതി പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട് സ് 

ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കൊണ്ടോട്ടി, വിളയിൽ പി . ഒ., 
- മല പ്പുറം ജില്ല , കേര ളം , പിൻ കോഡ്- 673 641 എന്ന 
- വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 8 -12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
1 മണിവരെ യാ കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് 

ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ കാണിച്ച വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ട താ ണ് . അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് 
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ഫോറത്തിന്റെ വില യായ 420 (നാന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ 
മാത്രം) (മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി ഉൾപ്പെടെ) അയയക്കേ 

ണ്ട താ ണ് . ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 210 
( ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത്രൂപ മാത്രം). പ്രസ്തുത സംഖ്യ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില്പന 8 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കു കൾ, ഡാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ ചാർജ്ജും 
ഉൾപ്പെടെ 450 ( നാന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം) 
മണി യോർ ഡ റായി അ യ യ് ക്കേണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെകൂടെ 200- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെകൂടെ കേരള മുദ്രപത ത്തിന്റെ 
വിലയായ 200 കൂടി അധികമായി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 
സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം 
ഈ കോളേജിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഓരോ സാ ധ ന ത്തി ന്റെ യും വില നിര ക്കും വിൽപന 
നികു തിയും മറ്റ് ഉപാ ധികളും പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് 31 - 3 - 2017 വരെ പ്രാബല്യ 
മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെകൂടെ നിര ത ദ വ്യ മായി 
വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പണമായോ 
ഡി . ഡി . ആ യോ , ട്രഷറിനിക്ഷേപരശീതി ആയോ 
പാമിസറി നോട്ടായോ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയായോ നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായോ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിര ത ദ വ്യ ം അ ട യ് ക്കു ന്ന തിൽ നിന്നും ഒഴി വാ ക്കി . 
യിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ കമ്പ നി കൾ ഒഴി വാ ക്കിയ ഉത്ത ര വിന്റെ 
സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. 
നിരതദ്രവ്യതുക 1,800 (ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്രൂപ മാത്രം)ആണ്. 
മതിയായ നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


8 - 12 - 2016 . Late tenders will not be accepted at any 
account. The tenders will be opened at 2 .30 p . m . on the 
same day in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 
The intending tenderers may on application to the 
Principal Government Arts & Science College, Kondotty 
to obtain the requisite tender form , on which tender 
should be submitted . The original tender form duly filled 
only will be accepted . 

Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 420 ( Rupees Four 
Hundred and Twenty only ) (including VAT) (Rate of 
duplicate tender form is 210 (Rupees Two Hundred and 
Ten only), which is price fixed for a form /set of forms 
tender form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 1 p . m . on 
8 - 12 -2016 . Cheques , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender form , nor will the 
forms be sent per V . P . P . Duplicate tender forms , if 
required will be issued at 210 per copy. Those who 
require tender forms by registered post should sent the 
cost of tender form 450 ( Rupees Four Hundred and 
Fifty only ) including postal charges for registered post by 
money order. Every tender should be accompanied by an 
agreement in the Kerala Stamp Paper worth · 200 . Those 
firms outside Kerala want to get tender form by post will 
be sent - 200 as cost of Kerala Stamp Paper along with 
the cost of tender form . The articles should be supplied 
with in 30 days on receipt of the purchase order in the 
College at your expenses. 

The period of firmness of rate quoted will be up to 
31-3 - 2017. Rates, S. T. and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of 
each of them . 

- The tenders should be accompanied by an EMD 1 % 
( one percent) of the quoted value in the form of either in 
cash or crossed Bank Drafts or Treasury Savings Bank 
Deposits or Government Promissory Notes or Bank 
Guarantee or National Savings Certificate . The EMD 
should be 1 ,800 (Rupees One Thousand Eight 
Hundred only). Tenders without sufficient EMD are liable 
to be rejected . EMD will not carry any interest. The firms 
who are exempted from furnishing EMD should enclose 
the attested copy of exemption order. More details can be 
had from the College Office during the working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice. 


- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ 
റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


| [No. 03 /2016 -17) 


No. A3 - 485/ 16 / CIUP/Plan ( ii ). 


9th November 2016 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Water 
Cooler Cum Purifier of this college for total cost of 

- 1 ,80 , 000 ( Rupees One Lakh Eighty Thousand only ) 
under 2016 - 17 Plan Scheme. The envelope containing the 
tender should be superscribed “Water Cooler Cum Purifier 
under Plan Scheme during 2016 - 17 " and addressed to the 
Principal, Government Arts & Science College, Kondotty 
Vilayil P. O ., Malappuram District, Kerala, Pin -673 641 . 
The last date of receipt of tender will be 1 p . m . on 


Government Arts & Science 
College , Kondotty, 
Vilayil P. O ., Malappuram . 


( Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 1/2016 -17) 
നമ്പർ എ2- 385 / 2016 . 

2016 നവംബർ 4. 
പേരാമ്പ സി . കെ . ജി . സ് മാരക ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലേക്ക് 2016- 17 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന - 3, 00,000 (3 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) - ന്റെ 
ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
“2016- 17 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഫർണിച്ചർ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് തല വാ ചകം 
എഴുതിയിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ 20 -12 -2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
2 .30 മണിക്ക് മുമ്പായി പിൻസിപ്പാൾ, സി . കെ . ജി . എം . 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പേരാമ്പ, പേരാമ്പ്ര പി. ഒ., പിൻ- 673 525 
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകാരന്റെയോ, അവർ അധികാര 
പ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 20 - 12 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ശേഷം 3 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ - 630 (അറുനൂറ്റിമുപ്പത് രൂപ മാത്രം) ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 
2.30 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
മണിയോർഡർ അയച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഫോറം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില - 315 (മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ മാത്രം) 
ആകു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 20- 12 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2. 30 മണിക്ക് 
അവ സാ നിക്കു ന്ന താ യിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ഇനത്തിൽ ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 ( നൂറ് രൂപ മാത്രം) വിലയുള്ള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാ സി നോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ്രവ്യം 
ഇനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരാമ്പ്ര ബ്രാഞ്ചിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഉപകരണത്തിൻമേലും ഈടാക്കുന്ന 
നികുതി നിരക്കു കൾ ദർ ഘാ സിൽ കൃത്യമായി 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


not be accepted on any ground . The tender will be 
opened at 3 p .m . on 20 - 12 -2016 in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, C . K .G . Memorial Govt.College , Perambra , 
Perambra P . 0 ., Kozhikode (Dist.)- 673 525, obtain the 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of - 630 (Rupees Six hundred and 
thirty only ) which that is price fixed for a form / set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 2 . 30 p . m . on 
20 - 12 - 2016 . Cheques , Demand Draft , Postal Order etc . will 
not be accepted towards the cost of tender form , nor will 
the forms be sent by V . P . P . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at - 315 per copy. 

An agreement in Kerala Government Stamp Paper 
- Worths - 100 should be executed and attached with the 

tender . EMD @ 1 % of quoted amount should be remitted 
by Demand Draft on SBI Perambra Branch should be 
attached . Rate of tax chargeable on the items should be 
clearly mentioned against each of the items quoted . 


SCHEDULE 


Item 


| No . 


Specification 


Quantity 


150 Nos. 


| 1 Lacquer finish plastic Height: 895 m . m . 

moulded highback Width : 560 m .m . 
chair with arms having Depth : 880 m .m . 
seat and back cushion 


C .K .G . Memorial Govt. College, 
Perambra . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [No. 1/2016-17) 
No. A2- 385/2016 . 

4th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
furniture for 3, 00,000 ( Rupees Three Lakh only) shown 
below , under Plan Scheme 2016 - 17 . 

The envelope containing the tender superscribing 
“ Sealed tender for the supply of Furniture under Plan 
Scheme during the year 2016 - 17 addressed to the 
Principal, C .K . G . Memorial Govt. College , Perambra , 
Perambra P. O ., Kozhikode District, Pin -673 525 should be 
reached before 2 . 30 p . m . on 20 - 12 - 2016 . Late tenders will 


നമ്പർ എ1- 473 / 2016. 

2016 നവംബർ 7. 
- മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് പോർട്സ് 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനും നിർമ്മാ ണ 
| പ വർത്തനം ചെയ്ത് തരു ന്ന തി ലേക്കും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 2,00,000. 

ദർ ഘാസുകൾക്ക് മുക ളിൽ "2016 - 17 വർഷത്തേക്ക് 
മാന ന്ത വാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേ ജി ലേക്ക് സ്പോർട്സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും, 
ആയതു മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി ചെയ്ത് 
തരുന്നതിനും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം”. പൂരിപ്പിച്ച് 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15 - 12 - 2016 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, മാനന്തവാടി, നല്ലൂർനാട് പി . ഒ., മാനന്തവാടി എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്ക ണം . വൈകി കിട്ടു ന്ന വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 15 - 12 - 2016, 4 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
നൽകി യിട്ടു ള്ള വരോ അ വർ അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തി യി 
ട്ടു ള്ള വരോ ഉണ്ടങ്കിൽ അ വരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള 
- 420 ഓഫീസിൽ അടച്ച് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 
- 450 മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
വിലാസത്തിൽ മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യാതൊരു 
കാരണവശാലും ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 15 - 12 - 2016 , 11 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില യായി ചെക്ക്, 
മണിയോർഡർ മുതലായവ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഫോറം 
വി . പി . പി. ആയി ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . വില യുടെ ഒരു 
ശതമാനം തുക നിരതദ്രവ്യമായി അടയ്ക്കേണ്ടതും - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ ( പാഥ മിക എഗി മെന്റും ഓരോ 
ദർഘാസിനൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


transferable . Every tender should be accompanied by an 
EMD 1 % of the total cost of the articles tendered for. An 
agreement has to be executed in Kerala Stamp Paper 
worth - 200 along with each tender. The Principal reserves 
himself the right to accept or to reject any tenders without 
assigning any reason thereof. 

Successful tenders should fortnight an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth - 200 and to be Deposit 5 % 
amount of total cost as Security Deposit. Locally 
assembled articles will not be accepted . Tenderer should 
specify the rate , quantity and brand name of the items. 
The payment will be effected only after the items got 
verified by competent authority. The successful tenderers 
should deliver and install the items in the college and the 
cost of the same will include in the price quoted . 


Purchase of Sports equipments 
നProduct Details Quantity Brand Name 


| SI. 
- No . 


അംഗീകരിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകാരൻ വിലയുടെ 5 ശതമാനം 
തുക ക രിറ്റി ഡെപ്പോ സിറ്റായി നൽ കേ ണ്ടതും 

200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
പാദേ ശിക മായി കൂട്ടിച്ചേർക്ക പ്പെട്ട സാ ധ ന ങ്ങ ൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം, വില , ബാന്റ് 
നെയിം എന്നിവ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടറിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് 
സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിത്തരേണ്ടതും അതിനുള്ള 
തുക കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതു 
മായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം 
മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്ത സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ വില 
നൽകുകയുള്ളു. 


1 Cricket Bat ( Leather Ball ) 2 Nos . FLX (English 
Light weight 

Willow ) 
2 Table Tennis Board 2 Nos. Artengo 
3 Table Tennis Racket 4 Nos. Artingo FR 810 TT 

Racket Red /Black 
4 Football 

15 Nos. Kipsta 
5 Hockey Turf Ball 2 dezon Kipsta 
6 Hockey stick ( wooden ) 20 Nos . Kipsta 
7 Weight lifting belt 2 Nos. Kipsta 
8 Cricket Coir Mate (full 

- size Standard Green ) 1 
9 Weight lifting (standard ) 
Barbell 20 wg 

challenge 
| 10 Indian round Arrow 

29 inches (Archery) 3 dezon 
11 Knock and head of 

| Indian Round ( Archery) 100 Nos. 
12 Hockey Goal keeping 1 kit Kiptsa 

guard set (with all items 
for Goalkeeper) 


- 


No, A1 - 473/2016. 

7th November 2016 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of sports 
equipments and construction of sports facilities to 
Government College , Mananthavady, Wayanad . 

Estimate Cost - 2 ,00 , 000 . 

The envelops containing the tender should 
superscription as purchase and construction of sports 
facilities to Govt. College , Mananthavady 2016 - 17 and 
address to the Principal, Government College , 
Mananthavady, Nalloornad P . O ., Pin -670 645 . Last date 
for receipt of tender in this college office at 2 p . m . on 
15 - 12 -2016 . Late tender will not be accepted . The tender 
will be opened at 4 p . m . on 15 - 12 - 2016 . In the presence 
of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal , Government College , Mananthavady obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . The cost of tender form is 420 . Which is the 
price fixed for the form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. Application for 
tender form through post should be accompanied by a 
money order remittance of 450. Cheques, Postal Orders, 
Demand Draft etc . will not be accepted towards the cost 
of the tender forms, nor will the forms be sent per V.P.P . 
The last date for the sale of tender form will be 
15 - 12 - 2016 at 11 a . m . The tender forms are not 


1 , 


Construction of sports facilities 


- St. 


Product 


Quantity 


No . 


- 1 


Ground Roller (1 tone ) 


2 Hockey Goal Post and 

Back board 


Government College, 
| Mananthavady. 


( Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 04/ 2016- 17 (പ്ലാൻ)] 
നമ്പർ എ3- 4651/ 2016 - 17 ( പ്ലാൻ). 

2016 നവംബർ 7 . 
- തല ശ്ശേ രി ഗവൺമെന്റ് ബണ്ണൻ കോളേജിൽ 
മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂസാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ആന്റ് 
പി . ജി . ക്ലാസ് റൂം ശീർ ഷ ക ത്തിൽ ഫർണിച്ച റു കൾ 
വാങ്ങുന്ന തി നായി 2 , 95, 000 ലക്ഷം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അതിനായി മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ കവറിനു പുറത്ത് കോളേജിലേക്ക് ഫർണിച്ച 
റു കൾ വിത രണം ചെയ്യുന്ന തി നുള്ള ടെണ്ടർ നമ്പർ 
04 / 2016 - 17 (പ്ലാൻ) എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, ധർമ്മടം, തലശ്ശേരി -6 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറം 26 - 12 - 2016 , 
2 മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന താ ണ് . ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 27 - 12 - 2016 , 3 മണി. ടെണ്ടറുകൾ 27 - 12 - 2016 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള 
വരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
വരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ പണമായോ മണിയോർഡറായോ 
- 630 അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
തപാൽ ചെലവ് - 40 കൂടി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും ടെണ്ടർ ഫോമുകളുടെ വില തിരിച്ച് 
നൽകുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്ക 
ന്നതല്ല . ചെക്ക്, ഡി . ഡി., പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
കൂടെ സാധ ന ങ്ങളുടെ വില യുടെ 1 % തുക ഇ . എം . ഡി . 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ചുരുങ്ങിയത് - 1,500 ആയിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ കൂടെ 200 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് അവർ 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മുദ്രപ്പത്രം ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ കൂടെ അയച്ചു 
തരുന്നതും അതിനുവേണ്ടി അധികമായി 220 മണിഓർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 315 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒറിജിനൽ ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വാങ്ങുന്ന 
വർക്ക് മാത്രമേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ടെണ്ടർ 

ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ഏതെങ്കിലുമോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Brennen College , Dharmadam , 
Thalassery -6 obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . The cost of tender form is 
- 630 . Application form should be accompanied by a cash 
| remittance of 630 at the office or by Money Order 
which the price is fixed for a form and it is not 
refundable under any circumstances. Cheques, Postage 
Stamps , Postal Orders , Demand Drafts etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Forms will 
not be sent by VPP. Tender forms are not transferable. 
Every tender should be accompanied by an Earnest 
Money Deposit @ 1 % of the total cost of the articles 
tendered for. This is subject to a minimum of 
1,500 . Tender form if required by post an additional 
amount of 40 should be sent. 

An agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
- 200 is to be submitted along with the tender. Kerala 

Stamp Paper will be supplied to the tenderers outside the 
State in case they required for the same and remit by 
Money Order an additional amount of 220 ( 200 for 
Stamp Paper and 20 for incidental expense ). Duplicate 
tender form if any required will be issued at 
- 315 per copy only to those who purchased the original 
tender form . 

The Principal reserves himself the right to accept or 
to reject any or all the tenders without assigning any 
reason thereof. 
Government Brennen College, 
Dharmadam , Thalassery -6 . 

( Sd.) 
Ph. 0490 2346027 

Principal. 


Fire and Rescue Services Department 

e - TENDER NOTICE 


| [ No. 04/ 2016 -17/(Plan )] 
No. A3 -4651/ 2016-17 ( Plan). | 7th November 2016 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Furnitures under the Head of Account of "Modernisation 
of Edusat class rooms and PG class rooms (Plan ) 2016 for 
a total amount of 2 ,95,000 . The tender should be 
superscribed as “ Tender No . 04/ 2016 - 17 ( Plan ) for the 
supply of Furnitures ( Plan ) 2016 and addressed to the 
Principal, Government Brennen College , Dharmadam , 
Thalassery -6 . Sale of tender form will be closed on 
26 -12 - 2016 at 2 p . m . The last date for receipt of tender 
form at 3 p . m . on 27- 12 -2016 . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 27 - 12 - 2016 at 
3. 30 p . m . in presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


No. M1- 5296/2016. 

11th November 2016 . 
e - Tenders in two cover system are invited from 
competent manufacturers or their authorised dealers with 
adequate stock and spares and repair capabilities for the 
supply of 1000 Nos . of Helmet with Visor as per the 
specifications of this department. The tender is to be 
submitted as e - tender through https:/ etenders.kerala .gov. in . 
Since this is an e - tender, only those bidders who have 
entrolled in the above portal with their own Digital 
Signature Certificates (DSC ) can participate in the tender. 
e - Tender document and other details can be obtained from 
the above e- portal. 


The tender has two parts. 


- 1 . Technical bid. 

2. Financial bid (BOQ). 
Tender No. with PAC - KFRS - E - Tender 
No . 05/2016-17 . Re- Tender 99 .7 Lakhs. 
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EMD — 1 % of PAC in online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of EMD. To be furnished as Bank guarantee of 
a Scheduled Bank . 

Cost of e - Tender (online submission ) 
15,000 + VAT @ 5 %. 

Closing date and time of e-tender 
12 -12- 2016 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of e -tender 
12 -12 -2016 , 4 p . m . 
Date and time of opening of e- tender : 

1. Technical bid — 16 -12 - 2016 , 12 Noon . 

2. Financial bid — 19- 12 -2016, 12 Noon . 
Date and time of pre bid meeting — 22 -11 -2016 , 
12 Noon 


The Bidder should prepare the specification 
compliance statement in the following proforma 
and upload it duly signed . The specification 
compliance statement should contain all 
the details in the Departmental technical 
specifications and the compliance to the same 
to be properly marked and deviation , if any , 

shall be marked in the compliance statement. 
Specifiationn Compliance Statement for 

Helmet with visor 


Detail of 


Detail of 


Sl. 
No . 


Departmetnal 

Techinical 
Specification 


the product 

offered 


Deviation form 
Departmental 

Techinical 
Specification , if any. 


Jua : 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 30 - 9 -2017 . 

Period of supply — Within 60 days of receipt of 
supply order. 


The bidder desiring to take part in the bid shall log 
into https :// etenders.kerala . gov .in and then select tender 
and make the payment. Bidders will be directed to the 
payment gateway page of the State Bank of Travancore. 
There are two options- State Bank of Travancore SBT Net 
banking payment, payment through NEFT from other 
banks to the payment gateway of SBT. 

For obtaining digital signature certificate (DSC ) and 
necessary portal enrollment bidders can visit the website 
https://etenders.kerala .gov.in . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
have logged in before the prescribed time of opening of 
technical & financial bids. If the date fixed for opening 
happens to be a holiday/ due to net failure the tenders will 
be opened in the next working day at the same time. 

The price of the e-tender form shall be received only 
through online payment- SBT/SBT NEFT. 


2. Scanned copy of the agreement in the 

prescribed format in Kerala Stamp Paper 

worth 200 . 
3 . Brochure of the product intended to supply . 
4 . Work experience certificate or other relevant 

details . 
5. Scanned copies of the declaration by the bidder 

on Kerala Stamp Paper worth 200 to the 
effect that no Vigilance Case has been charge 
sheeted and pending trial at Court against him / 
his partner /s or any of his directors in 
connection with fabrication / supply of similar 

product made earlier to this Department. 

..............(Name, Address, firm ), do hereby delcare 
that no Vigilance Case have been charge sheeted and 
pending trial at Court against me, any of my partner/s or 
any of my directros, in connection with fabrication /supply 
of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue 
Services Department/Government of Kerala and none of us 
or our firm is blacklisted by any Government agencies/ 
PSUs in Kerala . 
Pre bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue 
Services Headquarters, Thiruvananthapuram on the 
date and time as mentioned above. Bidders can participate 
in the pre bid meeting and clarify their doubts, if any. 
They can clarify their doubts by sending an e-Mail to 
hq. frs @ kerala. gov .in and by contacting The Divisional 
Officer, Fire and Rescue Services, Thiruvananthapuram in 
Phone Number 09497920103 . 

Soon on opening the technical bid of e- tenders , the 
committee constituted to evaluate the tender will meet and 
scrutinize the tender documents along with technical 
specification of the equipment submitted with the 
e - tender. The tenderers are requested to attend the 
opening on the date and time specified in this tender 
in the Mini Conference Hall of the Kerala Fire and Rescue 
Services Headquarters in Thiruvananthapuram and there 
will not be any further communications about the opening 
of the technical and financial bids separately. 


The cost should be quoted in Indian currency only. 


The tender has two covers 

• Technical cover 
• Financial cover 


The first cover ie: the technical cover shall be 
uploaded with the following document. 

1. Scanned copy of complete specifications 

of the product along with diagrams intended 
to supply . 


452 
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The financial bid belonging to those manufucturers 
or their authorised dealers who qualified in the technical 
bid of the equipment required by Kerala Fire and Rescue 
Services Department alone will be considered . Tenderers 
are advised to produce the samples before the Head 
Office Technical Committee at the time of opening or 
subsequently during the period of tender evaluation . 

On finalization of the same, The second cover ie ; 
the financial bid of the concerned competent firm will be 
opened for consideration . 

The originals of Complied Technical Specification , 
Agreement in stamp paper worth 200 the declaration on 
Kerala Stamp Paper worth 200 Brochures/ Photograph 
and the sample of the item intended to supply shall be 
produced before the undersigned soon after the Financial 
Bid opening . 

After opening the financial bid , financial evaluation is 
made only after consultation with the DPC and the 
decision of the DPC shall be final and will be uploaded in 
the financial evaluation field of the e -tender site whether 
the tender is financially admitted or not and thereafter the 
awarding of the contract. 

The Head Office Technical Purchase Committee 
headed by the Divisional Officer, Kerala Fire and Rescue 
Services, Thiruvananthapuram will scrutinize the tenders 
received evaluate them and will taken decision suitably . 
The decision of the Head Office Technical Purchase 
Committee will be final for the award of the contract. 

The right of acceptance or rejection of e -tender or 
cancelling the tender without assigning any reason is 
solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and 
Rescue Services. 

The rules and regulations prescribed for e -tenders 
by the Government of Kerala will be applicable to this 
e -tender also . If any tenderer wants any clarification on 
any aspect of the tender he / she can send email to the 
dt. frs @ kerala.gov. in or fax to 0471- 2337422 . 

Details with respect to the e -tender and the details of 
specifications of the item to be purchased can be 
obtained from the e -tender website https ://etenders 
kerala .gov.in . 

Any legal disputes that may arise in relation to the 
e- tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 


Features Helmet should have the following 

features and Test certificate/ reports 
confirming the following operational 
requirements are required to be 

furnished 
Helmet with visor should have a modular design 
whereby the face is completely protected against 
flames. 
Visor provided should be capable of withstanding 
extreme heat and impact, and should be Gold Plated 

like European Helmets . 
• Visor should be capable of opening and closing , 

when not in use . 
The Helmet should be provided with a Ventilation 

system for passing of the air . 
• The Helmet should have a possibility of fixing 2 

attachments together (whether Torches, 

Communication System etc .) 
• The Helmet should have a Neck Guard made of Fire 

Retardant Materials . 
The Helmet should have a possibility of wearing 
goggles or Breathing Mask with the visor pulled 
down . 
Weight of the Helmet complete with visor should 
not exceed 750 Grams— The lighter the better. 
Interior shock absorption feature should be 
available for fitting various head size circumference 
(52 - 66 ) cm of fireman . 
Head size adjustable features should be available 
for fitting various head size circumference 
(52 -66 ) cm of fireman . 
Sample should be provided along with the offer, 
which may be subjected to tests by the Technical 
Committee. 
The section shall be done on the basis of samples 
even though small variations exist in respect of 
above parameters. 

CONDITIONS 


A 


FICATIONS 


Standard — Certified to EN 443 :2008 or NEPA 

1971 :2007 standards. 
Colour — Red (Preferably Fire Force Red ) 
Construction — Helmet should be made of 

Composite Fiber Glass capable of 
providing fullprotection even against 
shorterflash over flame temperature 
exposures of up to minimum 1000°C . 
Test certificate for the same should 
be provided . 


1. Whether samples are : Pamphlets , Photograph , 
essential 

Drawings CD etc . 
should be forwarded 

along with tender. 
2 . Period within which : Within 60 days from 

goods should be delivered receipt of supply order. 
Rates should be quoted : f.o.r. Thiruvananthapuram . 
including all taxes and 
transportation charge , 

and rate of AMC 
4 . Payment 

100 % Payment against 
delivery at Thiruvanantha 
puram and acceptance 
by an acceptance 
Committee . 
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e- TENDER NOTICE 


5 . Other Special Conditions : 1. A Warranty of 12 

months from the 

delivery of the item . 
2 . EMD 1 % of PAC in 

online payment. 
3 . Security Deposit/ 

Bank Gurarantee 
5 % of total contract 
amount inclusive of 
EMD to be furnished 
as mentioned in the 
notice inviting 
e - Tender, which will 
be released after the 
expiry of the warranty 

period . 
4 . Any firm whose 

Proprietor, Partner or 
Director is involved 
in a Vigilance Case 
has been charge 
sheeted and pending 
trial at court in 
connection with 
fabrication /supply of 
similar product made 
earlier to this 
department /Kerala 
Government are not 
eligible to partici 
pate and shall be 
barred from partici 

pating in this tender. 
5. Anybody attempting 

to offer bribe or 
otherwise influence 
in any manner the 
officials of the Kerala 
Fire and Rescue 
Services or its 
supervisory levels in 
the Government will 

be disqualified . 
6 . Full stock /spares and 

technicians shall be 
available in India and 
service should be 
available for any 
repair or maintenance 
within 48 hours of a 
call from this 

Department. 
7. Samples of the 

product should be 
produced before the 
Technical committee 
by the concerned 
bidder, on the date of 
Technical Evaluation , 
ie on 16 - 12 -2016 at 

11 a . m . 
Office of the Director General, 
Kerala Fire and Rescue Services Hqrs ., 
Fire Force Junction , 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram - 1 . 

For Director General. 


No. M1- 7491/2016. 

11th November 2016 . 
e - Tenders in two cover system are invited from 
competent dealers for the fabrication of 35 Nos. of Mini 
Water Tenders (Water Mists ) as per the Technical 
Specifications drawn by this department. The 
tender is to be submitted as e - tenders through 
https :// etenders .kerala. gov.in . Since this is an e -tender , 
only those bidders who have enrolled in the above portal 
with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender. 

e- Tender document and other details can be obtained 
from the above e-portal. 
The tender has two parts : 

1. Technical bid . 

2. Financial bid (BOQ ). 
Tender No. with PAC — KFRS-e - tender No. 04 /2016 - 17 / 
Re-tender — 787 .5 Lakhs. 
EMD — 1 % of PAC in online payment. 

Security deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . to be furnished as Bank Guarantee 
of a Scheduled Bank . 

Cost of e- tender (online submission ) . 25,000 + VAT 
@ 5 % . 

Date and time of closing e - tender — 12 - 12 -2016 , 
4 p . m . 

Date and time of receipt of e-tender — 12 - 12 -2016 , 
4 p . m . 

Date and time of presentation — 17 - 12 - 2016 , 
11 a. m . 
Date and time of opening of e- tender: 

1. Technical Bid — 16 -12 -2016 , 11 a . m . 

2 . Finanical Bid — 19 -12-2016 , 11 a. m . 
Date and time of pre bid meeting 22 -11 - 2016 , 11 a. m . 

Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 30 -6 - 2017 . 

Period of supply — Within 45 days of receipt of 
supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall 
log into https:// etenders .kerala . gov. in and then select 
tender and make the payment. Bidders will be directed to 
the payment gateway page of the State Bank of 
Travancore. There are two options - State Bank of 
Travancore SBT Net Banking payment, payment through 
NEFT from other banks to the payment gateway of SBT. 

For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) 
and necessary portal enrolment bidders can visit the 
website https :// etenders. kerala . gov .in . 
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I, ...................(Name, Address, firm ), do hereby 
declare that no Vigilance Case have been charge 
sheeted and pending trial at Court against me, any 
of my partner/s or any of my directors, in connection 
with fabrication /supply of similar product made earlier 
to Kerala Fire and Rescue Services Department/ 
Government of Kerala and none of us or our firm is 
blacklisted by any Government agencies/PSUs in 
Kerala . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
have logged in before the prescribed time of opening of 
technical & financial bids. If the date fixed for opening 
happens to be a holiday /due to net failure the tenders will 
be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer , or his representative , shall be 
physically present at the Fire and Rescue Services 
Headquarters on the date prescribed , with necessary 
documents and presentations on all the technical aspects 
of the fabrication and accessories, as they have to give 
presentations on the next office working day of tender 
opening i.e. on saturday 17- 12- 2016 . 

The price of the e -tender form shall be received only 
through online payment SBT/SBT NEFT . 

The cost should be quoted in Indian currency only . 
The tender has two covers : 

• Technical cover 
• Financial cover 


The first cover ie . the technical cover shall be 
uploaded with the following documents. 

1. Scanned copy of complete specifications of 

the product along with diagrams intended to 

supply. 
The bidder should prepare the specification 
compliance statement in the following proforma and 
upload it duly signed . The specification compliance 
statement should contain all the details in the 
Departmental technical specifications and the compliance 
to the same to be properly marked and deviation , if any , 
shall be marked in the compliance statement. 


Pre bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue 
Services Headquarters, Thiruvananthapuram on the date 
and time as mentioned above. Bidders can participate in 
the pre bid meeting and clarify their doubts , if any. They 
can clarify their doubts by sending , an e -mail to 
hq. frs @ kerala . gov. in and by contacting The Divisional 
Officer, Fire and Rescue Services, Thiruvananthapuram in 
Phone Number-09497920103 . 
Tender Opening and evaluation 

(a ) Soon after the opening of the tender , the 
tenderers are requested to come to the Fire and Rescue 
Services Headquarters with documents and presentations 
on all the technical aspects of the fabrication and 
accessories for the full understanding of the Head Office 
Purchase Committee ( Technical), on the date specified . 

(b ) There will not be any further communications 
about the opening of the technical and financial bids 
separately. Soon on opening the technical bid of 
e -tenders , the committee constituted to evaluate the 
technical aspects will meet and scrutinize the technical 
specification of equipment submitted with the e -tender . 

(c) During evaluation , the tenders will be first 
evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the 
Departmental Technical Specifications will be considered 
for subsequent financial evaluation . 

(d ) The financial bid belonging to those dealers / 
suppliers who qualified in the technical bid of the 
equipment as required above by Kerala Fire & Rescue 
Services Department alone will be considered . 

(e ) On finalization of technical evaluation , the second 
cover i.e. the financial bid of the concerned competent 
firm will be e -valulated by the Head Office Committee 
( Finance) for consideration . 

The bidder should upload the supporting documents 
along with the Technical cover . 

(f) The originals of Technical specification 
compliance statement of the product, Agreement in stamp 
paper worth · 200 , the declaration on Kerala Stamp Paper 
worth · 200 and Brochures/ Photograph of the item 
intended to supply shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening . 


Si. 
No. 


Specification Compliance Statement for 

Mini Water Tender (Water Mist) 
Details of Details of the Deviation from 
Departmental product Departmental 
Technical offered 

Technical 
Specification 

Specification , 

if any 


2 . Scanned copy of the agreement in the 
prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 

200. 
3. Brochure of the product intended to supply . 
4 . Work experience certificate or other relevant 

details . 
5 . Scanned copies of the declaration by the bidder 

on Kerala Stamp Paper worth 200 to the 
effect that no Vigilance Case has been charge 
sheeted and pending trial at Court against 
him / his partner/ s or any of his directors in 
connection with fabrication / supply of similar 
product made earlier to this Department. 
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( g ) After opening the financial bid , financial 
evaluation is made only after consultation with the DPC 
and the decision of the DPC shall be final and will be 
uploaded in the financial evaluation field of the e -tender 
site whether the tender is financially admitted or not and 
thereafter the awarding of the contract. 

(h ) The right of acceptance or rejection of e -tender or 
cancelling the tender without assigning any reason , at 
any stage of tendering, is solemnly vested with the 
Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a 
committee appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e -tenders by 
the Government of Kerala / Store Purchase Manual, 
Government of Kerala shall be applicable to this e -tender 
also . If any tenderer wants any clarification on any aspect 
of the tender, he/ she can send email to dt.frs @ kerala .gov.in 
or Fax to 0471- 2337422 . 

Details with respect to the e - tender and the 
details of specifications of the item to be purchased 
can be obtained from the e -tender website 
https//etenders.kerala. gov .in . 

Any legal dispute that may arise in relation to the 
e-tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 


2 In case the bounden fails to execute the 

agreement as aforesaid incorporating the terms 
and conditions governing the contract, 
the Government shall have power and authority 
to recover from the bounden any loss or damage 
caused to the Government by such breach as 
may be determined by the Government by 
appropriating the earnest money deposited by 
the bounden and if the earnest money is found to 
be inadequate the deficit amount may be 
recovered from the bounden and his properties 
movable and immovable in the manner hereinafter 

contained . 
3. All sums found due to the Government under or 

by virtue of this agreement shall be recoverable 
from the bounden and his properties movable and 
immovable under the provisions of the Revenue 
Recovery Act for the time being in force as 
though such sums are arrears of land revenue 
and in such other manner as the Government may 

deem fit. 
In witness whereof Shri........... 

........( H . E . 
name and designation ) for and on behalf of the Governor 
of Kerala and Shri. 

...... Bounden have 
hereunto set their hands the day and year shown against 
their respective signatures. 
Signed by Shri.......... 

......(date).......... 
In the presence of witness : 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
Signed by Shri.. 

.....(date )... 
In the presence of witness: 


AGREEMENT 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Articles of agreement executed on this the ........... 
day of.............. 

.............. between 
the Governor of Kerala (hereinafter referred to as “ the 
Government” ) of the one part and Shri. 
( H . E . name and address of the tenderer ) (hereinafter 
referred to as “ the bounden ” ) of the other part. 

Whereas, in response to the Notification No. ............. 
dated ......................... the boundn has submitted to the 
Government a tender for the ......... 
specification therein subject to the terms and conditions 
contained in the said tender; 

Whereas the bounden has also deposited with the 
Government a sum of ............. .............. as Earnenst Money 
for execution of an agreement undertaking the due 
fulfillment of the contract in case his tender is accepted by 
the Government. 


......... 


.......... 


Now these presents witness and it is hereby 
mutually agreed as follows: 

1. In case the tender submitted by the bounden 

is accepted by the Government and the contract 
for . ......... ....... is awarded to the bounden , 
the bounden shall within ....................... days of 
acceptance of his tender execute an agreement 
with the Government incorporating all the terms 
and conditions under which the Government 
accepts his tender. 


General Requirements 
1.1 Chassis - TATA XENON 4X2 double Cabin Pick up 
1 .2 The chassis will be purchased and supplied by 

the department 
1. 3 The overall weight of the fabricated vehicle with 

water, Foam Compound and equipments should be 

less by 250 kg of the rated GVW of the chassis . 
2 . The vehicle shall be suitable for Firefighting as well 

as Rescue operations and capable of being deployed 
in narrow lanes in urban and rural areas as well as 

bandobust duties of VIPS . 
3. Description : 

The vehicle shall comprise of the following 
components : 
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Items 


Si. 
No. 


Quantity 


Remarks 


3.1 Water Mist System No. 

E -Draulic Combi Tool No. 
3.3 Portable L .E .D Light Mast 1 No. 
3.4 Fire Extinguisher CO2 – No . Should comply 
4 . 5 Kg. 

with relevant 

Indian standards 
3.5 Fire Extinguisher A .B .C . No . Should comply 
Type 6 Kg 

with relevant 
Indian standards 


(c) Combination of very fine water fog and narrow 

central jet of fog . 
(d) Central jet of fog . 
(e) Full jet. 
Flow rate . . ........ .. .. 

7 -20 lts /min . 
Weight of extinguisher gun ............ 2 kgs Max . 
Gun Dimensions .. 

As compact 

as possible 
Working pressure on the nozzle........ 100 to 120 

bars (with 
Nominal 

reaction ) 
Throw .. 

Jet – not less 
than 14mts . 
( + / - 10 % ) 
Spray : not 
less than 6m 

( + /- 10 % ) 
Hose reel . . 

90mts (std ) 
on manual 
drum 


3. 1 Water Mist Fire Fighting System 

The water mist fire fighting system shall have a 
filling volume of 400 litres of water and 50 litres of 
Foam ( Total 450 ltrs. maximum ). It should be designed 
to be mounted on most standard pickups and other small 
vehicles. It should have minimizing the water and other 
collateral damage in comparison to conventional water 
tender. The unit design shall incorporate foam 
induction system which provides foam dosing and 
suction of water from an external source for direct fire 
fighting or filling of the tank . 

Specification / Details of the Unit 
Weight of empty unit..... 

150 kgs. (Max ) 
Max . Measurements of the As compact as 
unit (in mm ) ... 

possible 
Usable water capacity 

400 ltrs . 
Usable foam capacity .... .................... 

50 ltrs. 
No . of deliveries ......... 1 or 2 Nos. 
(If the system is provided with 1 delivery, it shall be 
capable of discharging both foam and water mist.) 
Main Extinguishing Gun 

The gun shall be provided with a suitable stainless 
steel filter. The design of gun shall be such that there is 
no appreciable re - coil pressure. If the system is provided 
with double delivery , the second delivery shall have an 
attachment for discharging foam with suitable aeration 
facility . The gun should have a handle , should be 
provided with facility to adjust the flow rate , high 
pressure ball valve with locking lever to select the 
type of jet. 

The main extinguishing gun shall be capable of 
producing following spray patterns. 

(a ) Very fine water fog 
(b ) Combination of very fine water fog (for 

protecting the operator from heat exposure ) 
and broad centre jet of fog . 


The water mist micro nozzle used in the gun should 
be tested for conductivity up to minimum 30 KV and 
certificate for the same needs to be provided. 
Main Pump 

The pump shall be preferably Rosenbauer/AFT/ 
Fogtec or similar reputed make. 

The pump should be capable of suction of water 
from tank or open source and to maintain adequate 
discharge rate and pressure for operation of nozzle at 
optimum efficiency. 
Max. pressure 

should not be less 

than 120 Bars . 
Flow Rate .......... 

20-25 LPM . 


Engine 


Preferably Honda/Vanguard /Briggs & Stratton or any 
other reputed make 

The prime mover for pump shall be 4 - stroke petrol 
driven engine and shall have compatible electrical and 
lubrication system . The engine should preferably start 
on 12 V battery, for which adequate charger shall also be 
provided . Suitable system shall be provided on the body 
of engine/ panel for indicating fuel level, battery and 
temperature . 
Power of the engine ....... 

Not less than 

15 BHP 
Fuel 

Unleaded 

Petrol 
Starter...... ... .. 

Electric starter 
and Pull cord 

over-ride 
Fuel Level Indicator 

Mechanical 
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Foam Induction 


A suitable means shall be provided for induction of 
foam from tank so that proportion for single or double 
delivery remains constant and foam quality is maintained . 

Size of foam tank ............ ........ 50lts. (Min ). 
Max .induction ............ 

6 % (adjustable ). 


(ii) The system will have proper heat and exhaust 
outlet for the engine without causing any interference 
to the operator while operating the unit ( exhaust pipe 
must be extended outside the fabricated body ). 

( iii ) Any other safety device which is felt necessary 
to be a part of the equipment. 


. 


. 


. 


. 


Main Water Tank 


Accessories 


Foam Compound (50 ltrs. filled in the foam tank and 
50 ltrs. spare ). 
Tool kit comprising of 1 No. adjustable spanner 
12" - 1 No., Plier - 1, 
Set of double end spanners - 1, 
Screw driver set - 1 and other special tools as per 

the requirement of the unit . 
Design and Development 

Equipment details : — The Water Mist Fighting 
System will be a self driven fire fighting unit 
operated with inbuilt petrol engine coupled to a pump 
and attached with a reducer and hose pipes, mist/ foam 
generating guns . 

The water mist system shall be capable of carrying 
400 litres of water and foam tank of 50 litre made of GRP 
in suitable shape to keep the gravity centre of the vehicle 
as low as possible. For foam compound a separate system 
to pump and mix the required ratio , which can be 
discharged . 

The discharge gun shall be of light weight stainless 
steel nozzle capable of producing water mist with the 
ability to control the discharge in short burst and long 
shots . 


The water tank of the Water Mist System shall be 
made of GRP for giving a corrosion free life and making 
system light weight, having useable water storage 
capacity of 450 ltrs (400 for water and 50 ltrs. capacity for 
foam ). The tank should be properly baffled into 
segments to reduce water surge . The thickness of the 
water tank should be minimum 5mm . A man hole of 
0 330 mm with overflow pipe and an optical water level 
indicator should be part of the tank . The refilling inlet 
unit of both water tank and foam tank should have 
minimum 63 mm 0 with threaded cap and shall be 
arranged in such a way that, both the tank are easily 
refillable . The mounting of the Tank should be in such 
a way that, it should maintain optimum stability of the 
vehicle on loaded condition . 
Hoses 

The hoses provided in the system shall be high 
quality and shall be capable of holding the temp . 
ranges-20° to + 55°C . The material specification, working 
pressure, test pressure and cracking pressure should be 
indicated for each type of hose . The minimum length of 
each hose should be 90 M . The seals and O -rings used 
in the system should be of synthetic material like Nitrile 
rubber or equivalent. 
Test of acceptance of fire fighting system : 

Physical dimensions, performance and weight check 
of equipment as given under different items shall form 
part of test of acceptance . 
3.2 E -Draulic Combi Tool 

The combi tool should be double acting 
battery operated of light weight construction 
made of anti corrosive high strength material. 
The combi tool shall be capable of cutting of 
various sections such as solid round bar, hallow 
round bar, flat section , square tube, rectangular 
tube etc . and also for spreading. It would also 
cut the door pillars of new generation cars. 
The blades shall be of shock resistant, 
non -corroding alloy steel, hardened and ground , 
and shall be exchangeable and regrindable. 


The size of mist particle shall be in the range of 10 
to 100 microns . Valid proof for the same should be 
attached . (Droplet Spectrum of micro nozzles). 


A suitable pressure reducer with a safety valve , 
capable of reducing to a low pressure not more than 150 
bars and jerk free working pressure shall be incorporated . 
The main vessel shall be corrosion free . 

The foam required shall be aqueous film forming 
foam ( AFFF). 

The unit shall have adequate provisions for safety 
of the system . 
Safety Devices 
The following safety device shall form part of equipment: 

(i) The system shall be provided with pressure 
safety valve . 


The combi tool should have following specifications 
and should also have provision for operation from direct 
AC supply 
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| 


Spreading Distance 
Spreading force 
Cutting force 


Not less than 400 mm 
Not less than 1000 KN 
Not less than 820 KN 


| 


| 


Pulling width 


Not less than 300 mm 


| 


Weight 


| 


NFPA Class 


– Not more than 24 kg . 

A7 /B9 /C7 /D9/E9 
or Higher 


Spare Battery — 2 Nos. shall be supplied 

Accessories : All accessories including Battery 
charger shall be supplied along with the Combi tool. 


Warranty — 2 Years . 
3.3 Battery Operated Portable L . E . D . Light Mast 

Should be of collapsible type. 
Lamp Luminous Efficiency – Not less than 4000 

Lumen 
Battery 

- 12 Volt not less 

than 35 ah 
Battery should be rechargeable from A / C Supply . 
Battery charger and all accessories should be 
supplied along with the system . 
Weight 

– Not more than 30 Kg. 
Height when extended – Not less than 1. 5metre. 
Body Work of Vehicle 

The rear body structure /frame work shall be of 
welded constructions and made from 2 mm thick MS 
pressed sections and square tubes. The Angles and 
channels used shall be of min . 3 mm thickness. The 
complete structure material shall be treated for anti 
corrosion by Zinc Plating . The plating thickness shall not 
be less than 20 microns. Two coats of Epoxy paint shall 
be applied to the completely welded structure. 


Lockers 

The lockers should be provided for storage of all 
equipments mentioned in the specification . All equipments 
should be stowed very scientifically and systematically 
in the lockers and each piece of equipment shall have its 
designated location so that at the time of emergency the 
required equipment can be located very easily and 
removed for use. Floor of lockers shall be covered with 
good quality neoprene rubber sheets. 

All the equipment should be properly clamped and 
strapped in the lockers to prevent shifting of the 
equipments while the vehicle is in motion . 

All the lockers should be covered (Rear Side also ) 
with Push - Pull type aluminium roller shutters only , for 
faster and smoother operation at the time of emergency. 

The roller shutters shall be made from extruded 
aluminium sections with suitable roller, spring, guide 
channels etc . All aluminium sections used shall be 
properly anodized . 

The Roller shutters shall be rolled inwards 
underneath the roof giving unobstructed access to the 
equipment lockers and the firefighting material. 

These roller shutters should open in every position 
of the vehicle even in rough terrain . Guide rails shall 
support the shutters over entire length on both 
sides to make them absolutely torsion free . 

The opening of the roller shutters should be done 
by means of a lift bar provided . This should be of the self 
locking type so that while the vehicle is moving, the 
shutters do not open accidentally during movement of 
vehicle . 

Roller shutters shall be made of hollow rectangular 
shaped aluminium links which shall be inter connected 
with rubber/plastic / PVC profiles sealing the roller shutter 
watertight when closed . These roller shutters should be 
durable , maintenance free , weather and corrosion resistant. 

All lockers shall be fitted with internal lighting which 
shall be capable of being automatically switched ‘ON ’ and 
OFF by the opening and closing of the roller shutters. A 
master switch for isolating the locker lighting circuit shall 
also be provided . 


The structure shall be so designed so as to avoid 
any vibration /rattling /deformation in the intended 
usage of the vehicle . 

The interior panelling shall be done from 1. 22mm 
thick aluminium sheets and the exterior panelling shall be 
done from 1.60mm thick aluminium sheets . 


The load body of vehicle should not be fabricated 
beyond 50 cm in height, from height of the roof top of 
the cabin , as the height increases the body roll in the 
curves will also increases. Aerodynamic deflector to be 
provided to reduce the air resistance . Shape of the 
fabricated body should be in tune with the design of the 
original cabin . 


Painting of Vehicle 

The whole vehicle shall be painted externally & 
internally with anti corrosive paint i.e. epoxy coating and 
3 coats of fire red Duco -colour with metallic finishing. For 
stowage lockers, cab etc . with cream colour and areas not 
visible with black colour. The Service lettering (Fire & 
Rescue Services ) in Malayalam and English shall be 
painted /( stickered ) on both sides with golden - yellow 
colour. The name of the department " Fire & Rescue 
Services” in fluorescent red letter in yellow background 
shall be affixed ( sticker ) on the top of the front wind 
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STAGEWISE INSPECTION : 


screen . The LOGO of the department shall be displayed in 
the two sides and in the bonnet of the vehicle . “Dial 101 
shall be painted /(stickered ) on all the four sides of the 
vehicle on yellow background in black letters. 
P. A System : 

An electrically operated Light Bar emitting Red , 
White and Blue Light with Siren of lkm range and 2 Tone 
Hooter with public addressing system should be 
provided . Switches for operating Siren P. A system should 
be provided on the dash board in a convenient place. 
The system should be protected with metal guard . 


Rear View Camera : 


Rear View Camera shall be provided for the vehicle 
with 7 inch LCD screen within the Cabin . 


The stages of inspection will be as under: 
1st Stage Inspection (a) Structural Inspection 

(b ) Testing of Water Tank / 

Foam Tank hydro testing 
(c) Inspection of Panel Work 
(d) Inspection of Water Mist 

Unit 
Final Stage (a ) Final finishing, painting of 
Inspection 

the appliance 
(b ) Compliance of non 

conformities, if any 
(c ) Water Mist test as per 

standards 
(d ) Pump Testing & Hose Reel 

Gun performance 
(2) Complete functions 

operations of all systems 

installed 
(f) Check & maintaining of all 

catalogues, operation manual 

of appliance . 
(g ) Road Test of fully laden 

vehicle up to a distance of 
40 kms 


GPS System : 

GPS system shall be provided in the vehicles to 
locate the vehicles . Full software support for a period of 3 
years to be guaranteed with the system . The structure 
should be compatible with windows and android 
platforms. 


Navigation system : With full Kerala locations ( Cities , 
Towns and Villages) shall be provided . 


Acceptance Test 


INSTRUCTION BOOK : 

Instruction book for the guidance of the user 
including both operating and normal maintenance 
procedure shall be supplied . The book shall include an 
itemized and illustrated spare parts list giving reference 
number of all the wearing part. A set of all operating 
manual for the guidance of the user including both 
operation and normal maintenance procedures for all of 
the appliances and accessories. 

The book along with the drawing should be item 
wised and illustrate spare list giving reference number to 
all wearing parts are made easily available . When 
necessary , it shall also include line diagrams showing all 
plumbing connections between water tank , pump mixing 
chamber etc . 


The vehicle will be tested 
after delivery at Fire & 
Rescue Services, Head 
Quarters , Thiruvananthapuram 
and based on this inspection , 
the vehicle will be accepted 
by the department. 


Specifications and Drawings : 


MARKING : 


Each appliance shall be clearly and permanently 
marked with the following preferably on a metal plate 
attached in the driving compartment and also near/on the 
pump operating control panels : 

(a ) Manufacturer s name or trade mark . 
(b ) Year of manufacture. 
(c) Capacity of pump in 1/min . 
(d ) Water/ Foam tank in litres. 
(e) Engine and chasis number. 
(f) Pump number. 


Considering the detailed Specifications, the Auto CAD 
drawings (both the Hard copy as well as Soft Copy shall 
be included ) and load calculation chart shall be submitted 
by the Vendor. The Director General, Kerala Fire & Rescue 
Services or his representatives may suggest modifications 
to the drawings. However, modified drawing should be 
submitted by the Vendor within 3 days from the 
suggestion /discussion . The Bidder shall start the work 
only after getting the drawings approved by The Director 
General Kerala Fire & Rescue Services; The CAD drawings 
should clearly illustrate the detail of the floor structural 
members of the side, roof cabins, location of Water Tank , 
foam tank , pump & equipment lockers etc . with full 
detailed specifications. Two sets of complete and final Cad 
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Drawings (both the Hard copy as well as Soft Copy shall 
be included ), in respect of fabrication , stowage 
arrangements, fittings, electric circuit arrangement etc. 
shall be supplied at the time of delivery of the appliance . 
These drawing shall be supplied free of charge. 


Onsite Training Training Schedule & Module , 
should be submitted by the Vendor for actual operation of 
the system . Minimum 3 days on site training should be 
given by the vendor at their own cost to the fire and 
rescue personnel. 

Conditions 


Quality of Goods 


: 


1. Whether samples are 

essential 


Pamphlets , Photograph , 
Drawings , CDs etc . 
should be forwarded 
along with the tender. 
Within 45 days from 
receipt of supply order. 


The equipment/product must conform to the highest 
quality and standard . Vendor should guarantee that the 
items delivered to the purchaser are brand new . 
All tools /motors /machines must be supplied with their 
original and complete printed documentation and technical 
specifications and Test Certificates, if any . For imported 
items, the Vendor should submit the import documents . 

Consistency must be maintained for the entire lot of 
the Mini Water Tender (Water Mist) based on Mist 
Technology. All the required items in schedule of 
requirement must be of the same brand and of the 
same or higher technical specification . 

All the equipment should be supplied with the relevant 
Indian or International standards . 


2 . Period within which : 

goods should be 
delivered 
Rates should be quoted : 
including all taxes and 
transportation charge 

and rate of AMC 
4. Payment 


f.o .r. at 
Thiruvananthapuram 


100 % payment 
against delivery at 
Thiruvananthapuram 
and acceptance by on 
acceptance committe . 


Workmanship and Material 

Workmanship executed shall be of high order. All 
rivets and belts -holes shall be drilled (not punched ) and 
fitted with well fittings. All steel joints shall have a coat 
of approved paint on both surfaces before reverting or 
bolting or welding . All steel screws, bolts , nuts , rivets, 
etc. shall be zinc coated or rust proofed by recognized 
process . All directions and instructions ( oral or in 
writing ) on all points relative to the mode or manner of 
carrying out the works or as to the nature and quality 
of materials used or workmanship executed whenever 
given by The Director General, Kerala Fire & Rescue 
Services shall be received and complied with . 


R . T. O . s Requirements 


The vehicle shall conform in all respect with 
provisions contained in the Motor Vehicles Act of 1988 
and Motor Vehicles Rules of 1989 or to any other 
statutory modifications or re - enactments made from 
time to time. All the equipment necessary for R . T. O . 
passing shall be provided on vehicle and the offer shall 
be inclusive of all such equipments. 


5. Other Special Conditions:1. A warranty of 36 month 

for fabrication from the 
delivery of the item 
shall be provided by the 

fabricator. 
2. EMD — 1 % of PAC in 

online payment. 
3. Security Deposit/Bank 

Guarantee — 5 % of 
total contract amount 
inclusive of EMD 
to be furnished as 
mentioned in the notice 

inviting e - Tender. 
4. Any firm whose 

Proprietor, Partner or 
Director is involved 
in a Vigilance Case has 
been charge sheeted and 
pending trial at Court 
in connection with 
fabrication / supply of 
similar product made 
earlier to this Depart 
ment/Kerala Government 
are not eligible to 
participate and shall be 
barred from participating 

in this tender. 
5. The tenderers should 

produce latest solvency 


Warranty 

The complete structure & equipments provided and 
erected on the Mini Water Tender (Water Mist), which are 
not mentioned specifically, shall be subject to an 
overall performance warrantee for a period of 36 months 
from the date of delivery. 

The Vendor shall be responsible for the maintenance 
of the Mini Water Tender (Water Mist ) except for the 
chasis for any defects or damages to Vehicle due to bad 
workmanship or of any inferior material, accessories, 
apparatuses etc . 
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certificate of 5 Crores 
or more and should have 
an average annual 
turnover of 10 Crores 
for the last 3 years . 


11. The load distribution 

chart and detailed drawing 
from the competent 
authority shall be 
submitted and got 
approved from the depart 
ment by the fabricator, 
before commencing the 
fabrication . 


6 . The bidder should have 

sufficient previous 
experience (atleast 
3 years ) in fabricating 
Fire fighting Vehicles . 
The copies of supply 
order for fabricating Fire 
fighting Vehicles placed 
by States, Union 
Territories and Public 
Sector Undertaking 
during the calendar year 
2013 - 2014 & 2015 
should be produced in 
support of previous 
( PSUs from the State 

of Kerala are exempted ) 
7. On receipt of the supply 

order the tenderer should 
provide Insurance cover 
for the Kerala 
Government property for 
an amount equal to the 
cost of total number of 
chassis for fire and 
theft. 


12. If the supplier is not in 

a position to repair the 
equipment or accessories 
provided in the vehicle , 
they shall arrange for 
total replacement of that 
particular item , as the 
case may be up to a 
period of 3 year from 
the date of acceptance 
of the vehicle by the 
department at 
Thiruvananthapuram . 


13. The vendor shall be 

responsible for the 
maintenance of the Mini 
Water Tender (Water 
Mist) for any defects or 
damages to vehicle due 
to bad workmanship or 
of any inferior material, 
accessories , apparatuses 
etc . 


8 . The number of vehicles 

to be fabricated may 
increase by 20 % and the 
the vendor must be capable 
enough to fabricate and 
supply the whole 

quantity in time limit. 
9 . Canvassing in any 

manner at any time 
shall disqualify the 

tenderer . 
10. Renewal of temporary 

registration processes 
shall be performed by 
the fabricator at their 
own expense . A valid 
Temporary Registration 
Certificate ( T . P.) shall 
be produced before the 
department at the time 
of delivery. 


14 . The vendor should 

provide service 
assistance and supply of 
spare parts for a period 
of minimum 5 years 
after the expiry of 
warranty period , within 
30 days since any 
complaint is reported to 
the vendor. 


Office of the Director General, 
Kerala Fire and Rescue Services Hqrs ., 
Fire Force Junction , 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram - 1. 

For Director General . 
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Forest Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദന്തപ്പാല 
ഞാവൽ 


പേര 


നമ്പർ എസ് . എ . -1890/ 2016 . 

2016 നവംബർ 3 . 
- ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക - I, പട്ടിക - II , പട്ടിക - III 
എന്നിവ പ്രകാരം യഥാക്രമം വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള അളവിൽ 
പോളിത്തീൻ കവറുകൾ, വൃക്ഷത്തെകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കു 
ന്നതിനുള്ള നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ, ആറ്റുമണൽ, 
മേൽമണ്ണ് എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് പട്ടിക -I, പട്ടിക -II , 
പട്ടിക - III എന്നിവയ്ക്കായി വെവ്വേറെയുള്ള ദർഘാസുകൾ 
അംഗീകൃത ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പ്രസ്തുത കവറിന്റെ 
പുറത്ത് പോളിത്തീൻ കവറുകൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ്/ ആറ്റുമണൽ/ മേൽമണ്ണ്സപ്ലെചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ്എന്ന്എഴുതി അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ 
സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ, വനശ്രീ കോംപ്ലക്സ്, 
ചിന്നക്കട, കൊല്ലം, പിൻ-691 001 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


മാതളം 
മണിമരുത് 
ഇലുമ്പി പുളി 
ചാമ്പ് 
കരിങ്ങാലി 
മാംഗോസ്റ്റിൻ 
കുടംപുളി 
വാളൻ പുളി 
അമ്പഴം 
സപ്പോട്ട് 
മുള്ളാത്ത 
പൂവരശ് 
കൂവളം 


പട്ടിക -I 


ചമത 


മന്ദാരം 
പനീർ ചാമ്പ് 


പോളിത്തീൻ കവറുകൾ 
പോളിത്തീൻ കവറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 12 സെ . മീ.X 
18 സെ . മീ ., 180 ഗേജ് സൈസ് താഴ് ഭാ ഗത്തു നിന്നും 
2 സെ . മീ . ഉയ ര ത്തി ലാ യി രണ്ട് പഞ്ച് ദ്വാര മു ള്ളത് 
( നാല് ദ്വാരം ). 

ആവശ്യമുള്ള അളവ് ഏകദേശം 500000 എണ്ണം 
അടങ്കൽ തുക 2,00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 5,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 900 + വാറ്റ്. 


അടങ്കൽ തുക - 4,20,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 10,500. 


1,200 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

പട്ടിക -III 


- പട്ടിക - II 
വ്യക്ഷത്തെകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ 


കമ 
നമ്പർ 


വിത്തിന്റെ 
ഇനം 
(2) 


ആവശ്യമുള്ള അളവ് 

(ഏകദേശം) 


- (1) 


175 kg. 


ലക്ഷ്മിതരു 
നെല്ലി 
മഹാഗണി 


A . ആറ്റുമണൽ 

ആവശ്യമുള്ള അളവ് ഏകദേശം 82 M 
അടങ്കൽ തുക - 2,46, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 6,150. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 900 + വാറ്റ്. 
B . മേൽമണ്ണ് 

ആവശ്യമുള്ള അളവ് - ഏകദേശം 246 M 
അടങ്കൽ തുക - 3,69,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 9,250. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 900 + വാറ്റ്. 

പട്ടിക I, II, III എന്നിവ പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
അളവുകളിൽ ആവശ്യാനുസരണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാവുന്ന 
താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 16 - 12 - 2016 - ന് പകൽ 
1 മണിവരെ കൊല്ലം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ 
അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


വ 


സീതപ്പഴം 
രക്ത ചന്ദനം 


കുമ്പിൾ 


മുള 
മുരിങ്ങ 
കണിക്കൊന്ന 
കറിവേപ്പ് 
റമ്പുട്ടാൻ 
നീർമരുത് 
താന്നി 
ചന്ദനം 
കശുമാവ് 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം പകൽ 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 3 . 30 മണിക്ക് സ്ഥലത്ത് 
ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 
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- പസ്തുത ദിവസം പൊതു ഒഴിവ് ദിവസമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
സമയത്തും സ്ഥലത്തും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യഥാക്രമം 
ലഭ്യമാക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറന്ന് പരിശോധിക്കു 
ന്നതുമാണ്. 

വ്യവസ്ഥകൾ 


10 . കരാർ പ്രകാരമുള്ളസപ്ലെ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം 
തൃപ്തി ക ര മാ യി പൂർത്തിയാക്കി കഴി ഞ്ഞാൽ 
സെക്യൂരിറ്റി വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടാക്സ് 
ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കി സെക്യൂരിറ്റി 
മടക്കി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 


1. പോളിത്തീൻ കവറുകൾ, വൃക്ഷത്തെകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കു 

ന്ന തി നുള്ള നല്ല ഗുണ മേന്മയുള്ള വിത്തു കൾ, 
ആറ്റു മ ണൽ, മേൽമണ്ണ് എന്നിവ കരാർ പ്രകാരം 
കൊല്ലം/പുനലൂർ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി യൂണിറ്റ് 
റെയിഞ്ചാഫീസറെ ഏൽപ്പിച്ച് ദർഘാസുകാരൻ രസീത് 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 


11. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള സർ ക്കാർ 

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുവാൻ ദർഘാ 
സുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
കേരള ഫോറസ്റ്റ് കോഡിലും കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
മാ ന ലിലും പറ യു ന്ന വ്യവ സ്ഥ കൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുന്ന 
തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് 
കൺസർവേറ്റർ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
കൊല്ലം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ ആഫീസിലോ 0474 
2748976 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തീയതിമുതൽ ആവശ്യാനുസരണം 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ടതും, വിത്തുകൾ 23 - 12 - 2016 - നകവും, 

പോളി ത്തീൻ ക വ റു കൾ, ആറ്റു മ ണൽഎന്നിവ 
31- 12- 2016 - നകവും സപ്ലെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ 
സയെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ടി 
ദർഘാസ് റദ്ദാക്കിയതായി കണക്കാക്കുകയും, ടിയാന്റെ 
നഷ് ടോ ത്ത ര വാ ദി ത്വ ത്തിൽ വീണ്ടും പോളിത്തീൻ 
കവറുകൾ/ വൃക്ഷത്തെകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ല 
ഗുണ മേൻമയുള്ള വിത്തുകൾ/ ആറ്റു മണൽ എന്നിവ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ കൊല്ലം 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പ് ള ഡ് ജ് ചെയ്ത് ദർ ഘാസിനൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് 

കൺസർവേറ്റർ. 
( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി) 


സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി 
ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


4 . 


നമ്പർ SFPA1- 1797 / 2016. 


2016 നവംബർ 1. 


വൃക്ഷതൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേ 
ക്കായി ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള 
അളവിൽ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ സപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് 
അംഗീകൃത ഉൾപ്പാ ദ ക രിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച കവറിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പ്രസ്തുത കവറിന്റെ 
പുറത്ത് പോളി ത്തീൻ കവ റു കൾ സപ്ല 
ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് എഴുതി അസിസ്റ്റന്റ് 
ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ, 
പത്തനംതിട്ട , എലിയറയ്ക്കൽ, കോന്നി എന്ന മേൽവിലാസ 
ത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


5. - എസ്. എസ്. ഐ . യൂണിറ്റു കൾ നിര ത ദ വ്യം 
നൽകേണ്ടതില്ല . അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാത് ജില്ലാ 
വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേ ജരുടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച 
യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പട്ടികകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം 
മാത്രമാണ്. 
- പോളി ത്തീൻ ക വ റു കൾക്കും വിത്തി ന ങ്ങ ൾക്കും 
കിലോഗാം അടി സ്ഥാ ന മാ ക്കി യുള്ള വില , 
ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ്, മറ്റു നിലവിലുള്ള നികുതികൾ 
എന്നിവ ചേർന്നുള്ള നിരക്ക് തുക യും , ആറ്റുമണൽ 
സംബന്ധിച്ച് ഒരു M3- ന് നികുതികൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് 
ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക് തുകയും ആയിരിക്കണം 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് സീഡ് 
സെന്ററിൽനിന്നും സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന വിത്തുകൾ ഒഴിവാ 
ക്കുന്നതായിരിക്കും. വിത്തുകളുടെ ജർമിനേഷൻ ശതമാനം 

വിലയിരുത്തിയായിരിക്കും തുക നൽകുന്നത്. 
8. പോളിത്തീൻ കവറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദർഘാസിനൊപ്പം 

സാമ്പിളായി രണ്ട് നിശ്ചിത അള വിലുള്ള രണ്ടു 
പോളിത്തീൻ കവറുകൾ കൂടി വച്ചിരിക്കണം. 


പട്ടിക 

പോളിത്തീൻ കവറുകൾ 
പോളിത്തീൻ കവറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ - 12 സെ . മി . X 18 

സെ . മീ , 200 ഗേജ് സെസ്താഴ്ഭാഗത്തുനിന്നും 
2 സെ . മീ. ഉയ ര ത്തി ലായിരണ്ട് പഞ്ച് ദ്വാരമുള്ളത് 
( നാല് ദ്വാരം). 
ആവശ്യമുള്ള അളവ് (ഏകദേശം) 1100 കി. ഗ്രാം. 
അടങ്കൽ തുക ഏകദേശം : 1,55, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 3, 875. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 500 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 300+ വാറ്റ്. 
പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ആവശ്യാ 
നുസരണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. 


9 . 


അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദർഘാസുകാരൻ നിര ത ദ വ്യ 
തുകയ്ക്ക്പുറമേ അടങ്കൽതുകയുടെരണ്ടര ശതമാനം 
( 2. 5 %) തുക കൂടി സെക്യൂരിറ്റി വച്ച് ദർഘാസ് 
അംഗീകരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഏഴ് 
( 7) ദിവസത്തിനകം കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 15 - 12- 2016 - ന് പകൽ 1 മണിവരെ 
പത്തനംതിട്ട സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 

ഫോറസ്റ്റ് കൺസർ വേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പൂ രി പ്പിച്ച ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ അന്നേദിവസം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും 3 .30 മണിക്ക് സ്ഥലത്ത് 
ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു കാരുടെ കൂടി സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 

- പസ്തുത ദിവസം പൊതു ഒഴിവ് ദിവസമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
സമയത്തും സ്ഥലത്തും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യഥാക്രമം 
ലഭ്യമാക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കുന്നതുമാണ്. 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 15 - 12 - 2016 - ന് ദർഘാസ് 
നടക്കാതെ വന്നാൽ 22 - 12 - 2016 - ന് നിശ്ചിത സമയത്തും 
സ്ഥലത്തും ദർഘാസ് നട ത്തു ന്ന താ യി രിക്കും. ദർഘാസ് 
വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . 


കരാർ പ്രകാരമുള്ള സപ്ലെ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം 
തൃപ്തി ക ര മാ യി പൂർത്തിയാക്കി കഴി ഞ്ഞാൽ 
സെക്യൂരിറ്റി വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടാക്സ് 
ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കി സെക്യൂരിറ്റി 

മടക്കി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
10 . സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ 

പുറപ്പെടു വിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ കൾ പാലിക്കു വാൻ 

ദർഘാസുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
11. കേരള ഫോറസ്റ്റ് കോഡിലും കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 

മാന്വലിലും പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


ന 


യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുന്ന 
തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് 
കൺസർ വേറ്റ ർ ( സോഷ്യൽ ഫോറസ് ടി ) - ൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
പത്തനംതിട്ട സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ ആഫീസിലോ 
0468 2243452 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


No. SFPA1- 1797/2016. 


1st November 2016. 


വ്യവസ്ഥകൾ 


2 . 


Sealed tenders are invited from the authorized 
manufacturers and suppliers for the supply of specified 
quality polythene covers for raising seedlings as per 
following schedule. 

The envelopes containing the tenders should be 
superscribed as “ Tender for supply of polythene covers” 
and addressed to the Assistant Conservator of Forest, 
Social Forestry Division , Pathanamthitta . Eliyarakkal, 
Konni P. O . The tenders should be submitted within the 
prescribed time as per schedule. 


SCHEDULE 


Polythene Covers 


വൃക്ഷത്തെകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പോളിത്തീൻ 
കവറുകൾ കരാർ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ടയറാന്നി സോഷ്യൽ 
ഫോറസ്ട്രി യൂണിറ്റ് റെയിഞ്ച് ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിച്ച് 
ദർഘാസുകാരൻ രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തീയതിമുതൽ ആ വ ശ്യാ നു 
സരണം കവറുകൾ സപ്ലെചെയ്യേണ്ടതും, 15 -1- 2017 - നകം 
സപ്ലെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
3. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവ സ ങ്ങ ൾ ക്കു ള്ളിൽ പോളി ത്തീൻ 

കവറുകൾ നിശ്ചിത അളവിൽ സപ്ലേ പൂർത്തിയാ 
ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസ് റദ്ദാക്കിയ 
തായി കണ ക്കാ ക്കു ക യും , ടി ഐറ്റം ടിയാന്റെ 
നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി 

സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
4 . നിരതദ്രവ്യം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ കോന്നി 
| ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
എസ്. എസ്. എ . യൂണിറ്റു കൾ നിര ത ദ വ്യം 
നൽകേണ്ടതില്ല. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാത് ജില്ലാ 
വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേ ജരുടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് 

യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
6. പട്ടി ക കളിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി 

ഏകദേശം മാത്രമാണ്. 
7. പോളിത്തീൻ കവറുകൾക്ക് കിലോഗ്രാം അടിസ്ഥാനമാക്കി 
യുള്ള വില , ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ്, മറ്റു നിലവിലുള്ള 
നികുതികൾ എന്നിവ ചേർന്നുള്ള നിരക്ക് തുകയുമാണ് 

ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
8 . അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദർഘാസുകാരൻ നിരതദവ്യ 
തുക യ് ക്ക് പുറമേ അടങ്കൽ തുകയുടെ രണ്ട്ര 
ശതമാനം (2.5 %) തുക കൂടി സെക്യൂരിറ്റി വച്ച് ദർഘാസ് 
അംഗീകരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
ഏഴ് (7 ) ദിവസത്തിനകം കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


Details of Polythene Covers - 12cm x 18 cm , 
200 guage size having 2 punch holes (4 holes ) from the 
bottom at height of 2cm . 

Quantity - 1100 Kg. ( Approximate). 
Estimated Amount - Approximate - 1,55,000 . 
EMD : 3,875 
Value of tender form : 

Original - 500 + VAT. 

Duplicate 300 + VAT. 
The quantities of items as per schedule shall change 
as per actual requirements. 

Last date and time of sale of tender forms — 
15- 12 -2016 up to 1 p. m . 

Last date and time of receipt of sealed tenders — 
15 - 12 - 2016 up to 3 p . m . 

Date and time of opening of sealed tenders — 
15 -12 - 2016 at 3 .30 p . m . 
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Name of officer from whom tender forms are to be 
obtained and to whom sealed tenders are to be 
submitted - Assistant Conservator of Forests, Social 
Forestry Division , Eliyarackal, Konni, Pathanamthitta . 


9. After completing the supply of items satisfactorily , 

the security deposit will be released to the tenderer 

on production of necessary tax clearance certificate . 
10 . The tenderer is liable to follow Kerala Store 

Purchase Rules. 
11 . All conditions stipulated as per Kerala Forest Code 

and Kerala Store Purchase Manual is applicable for 
this tender. 


If the date fixed for tender happens to be declared as 
holiday , all proceedings will be done on the next working 
day with the same time schedule specified above . 


- 


12 . 


If the tender could not be conducted on 15 - 12 -2016 
due to any reasons, the tender will be received and 
opened on 22 - 12 - 2016 at the same venue with the time 
schedule specified above . There will not be any changes 
in the tender conditions. 


The undersigned reserves the right to cancel the 
tender without assigning any reason . 

Further details can be available from Social Forestry 
Division Office , Eliyarackal, Konni P. O ., Pathanamthitta 
District and in Telephone Number 0468 -2243452 on 
working days. 


DITIONS 


Office of the Assistant 
Conservator of Forest, 
Social Forestry Division, 
Pathanamthitta , 
Konni. 


P. K . JAYAKUMAR SHARMA, 
Deputy Conservator of 

Forests , 
(For and on behalf of the 

Governor of Kerala ) 


1. The supply of Polythene covers should be 

completed before 15 -1 -2017 as per requirements . 
2. The receipt should be obtained from Range Officer, 

Social Forestry Unit, Pathanamthitta /Ranny after 
the completion of the supply of Polythene covers 

as per agreement. 
3. If the supply is not completed within the dates 

specified in item No . 1 above , the tender will be 
cancelled and action taken to purchase the items at 

the risk and loss of the original bidder. 
4. The demand draft towards EMD should be pledged 

in the name of the Assistant Conservator of 
Forests, Social Forestry Division , Pathanamthitta 
payable at State Bank of Travancore, Konni Branch 
should be accompanied along with the filled up 
tender forms. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ - 1276/ 2016. 


2016 നവംബർ 7. 


5. SSI units are exempted from remitting EMD . Such 

units should produce necessary eligibility certificates 
obtained from the Manager, District Industries Centre 
concerned . 
The quantities mentioned in the schedule is only 
approximate and may vary. 
Rate to be quoted for supplying polythene bags 
should be the price of the item per Kg. inclusive of 
all taxes in force and its transporting charge . 
2 Polythene covers of prescribed specifications 
should be produced along with the tender 

application as samples. 
8. The successful tenderer should remit 2.5 % amount 

of the PAC in addition to the EMD as 
security deposit for the contract, and enter into an 
agreement with the Forest Department within 7 days 
from the date of intimation regarding the acceptance 
of the tender. 


ഇടുക്കി വന്യജീവി ഡിവി ഷ നിൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി 
സങ്കേതത്തിലെ വനസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗ 
ത്തിനായി താഴെ പറയുന്ന അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലു 
മുള്ള ഔട്ട് ബോർഡ് എഞ്ചിനും ഇൻസിനറേറ്ററും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനും തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ച് 
ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മുദ്രവെച്ച സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
2016 ഡിസംബർ 16 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
“തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡ് എഞ്ചിൻ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നത്”, “തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കതത്തിലേക്ക് 
ഇൻ സി ന റേറ്റർ വിതരണം ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യു ന്നത്” 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോറം 14 - 12 - 2016 
തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് 
ഡിവിഷനിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസുകൾ പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതും 16 - 12 - 2016 
തീയതിയിൽ 3 മണിക്കോ അതിന് മുമ്പായോ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും 
-- അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ അടച്ച് ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് 
വാർഡന്റെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത ഡി. ഡി., 
ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ഥിര നിക്ഷേപി 
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സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സഹിതം . No. E - 1276/2016. 

7th November 2016 . 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . കൂടാതെ ദർഘാ സി നൊപ്പം 

Competitive sealed tenders are invited by the under 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു 

signed in the prescribed form for supply of OBM & 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ Incinerator for the use of Thattekkad Bird Sanctuary 
വിധത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്തതോ, നിശ്ചിത including the cost of transportation charges to Thattekkad 
മാതൃകയിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കാത്തതോ, 

during 2016 - 17 . The envelope containing the tender 
ഭാഗികമായതോ, ആയ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

should bear the superscription “ Supply of OBM to 

Thattekkad Bird Sanctuary ” /Supply and fitting of 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 

Incinerator to Thattekkad Bird Sanctuary. The tender is 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് 

fixed to be conducted on 16 - 12 - 2016 . The tender 
വാർഡനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ documents can be purchased from the office of the 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കു ന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ ഭാഗികമായോ undersigned during office hours upto 1 p .m . on 
പൂർണ്ണമായോ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം വൈൽഡ് 

| 14- 12 - 2016. Cost of tender form is non refundable. The 

tender documents should be properly filled up and 
ലൈഫ് വാർഡനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. മേൽ പറഞ്ഞ 

should be submitted on or before 3.00 p. m. on 16-12-2016. 
ടെണ്ടർ തീയതി ഒരു പൊതു അവധിദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്ക 

It should be accompanied by all necessary documents , 
പ്പെടുകയോ, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ അന്നേ ദിവസം ടെണ്ടർ along with Earnest Money Deposit by way of bankers DD 
നടത്താൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത or fixed deposit or National Saving Certificate or any 
ടെണ്ടർ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽ പറഞ്ഞ 

approved certificate drawn in favour of Wildlife Warden 

Idukki, payable at Idukki. The intending tenderers should 
സ്ഥല ത്തും , സമയത്തും വെച്ച് അതേ വ്യവ സ്ഥ കളും 

furnish a preliminary agreement in stamp paper worth 
അനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

- 200 along with tender for each work . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ടെണ്ടർ നടക്കാതിരുന്നാൽ 

Incomplete tenders or tenders without necessary 
പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ നട പടികൾ 23 - 12 - 2016 - നും അന്നും documents or tenders not in accordance with tender 
നട ക്കാതെ വന്നാൽ 29 - 12 - 2016 എന്നീ തീയതി ക ളിൽ conditions will not be accepted . Tenders will be opened 
കമ മ നു സ രിച്ച് മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും സമ യത്തും 

and scrutinized at 3.30 p .m . on the same day (16 -12 -2016 ) 

in the presence of those tenderers who are present at the 
ഇതേ വ്യവ സ്ഥ കൾക്ക നു സ രിച്ചും ടെണ്ടർ നട പടികൾ 

time by the Wildlife Warden , Idukki or an officer 
നടത്തുന്നതിനായി പരിഗണിക്കും. 

authorized by him . The Wildlife Warden reserves the right 
കമ - ടെണ്ടർ നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 

to reject any tender either partly or in full , without 
നമ്പർ ഇനവിവരവും 

assigning any reason thereof. If the tender date happens 

to be a holiday or the tender could not be conducted on 
14 /16 -17 - തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേത 

the notified date, due to any other reasons, the tender 
ത്തിലേക്ക് 25 HP 4 Stroke petrol 

will be conducted at the same place and time on the next 
operated & electric start (detailed 

working day, as per the same conditions detailed below . 
specification attached separate sheet) 8,500 

If the tender for the above work or any of the work 

could not be conducted on the said date /dates, tender for 
15 / 16 - 17 - തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേത 

such works will be conducted at the above place and time 
00108 fuel free incinerator- fuel free 

with same conditions on 23 - 12 - 2016 . If tender could not 
solid waste disposal unit with 0 . 40 

be conducted even on this date necessary tenders 
Cubic Mtrs. ( 14 CFT) per hour 

conducted for the work on the following dates with same 
സപ്ലെചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 7, 500 

condition on 29 -12 - 2016. 
ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 

Tender No. and Items 

EMD 
700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 600+ വാറ്റ്. 

No . 
കാലാവധി- 3 മാസം. 

1 14/ 16- 17 - Supplay of 25 Hp 4 stroke 
തുറമുഖ വകു പ്പിലും കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് petrol operated & electric start (detailed 
വകുപ്പിലും കേരള വനം വകുപ്പിലും ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് 

specification attached separate sheet) 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും എസ്. റ്റി . പി. സ്കൂളുകളും in Thattekkad Bird Sanctuary. 

8 ,500 
ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

15 /16 -17 — Supply and fittings of fuel 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ പ്രവൃത്തി 

free incinerator-fuel free solid waste 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോൺ 

disposal unit with 0 .40 Cubic Mtrs. 
നമ്പർ 0486 2 232271 ( കേ രള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 

( 14 CFT) per hour in Thattekkad Bird 
വെബ്സൈറ്റ് www.forest. kerala .gov.in ) 

Sanctuary 
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Cost of Tender Form — 700 + VAT for Sl. No. 1 and 
" 600 + VAT for Sl . No . 2 . 


Gear ratio 
Propeller fitting 
Propeller rotation 
Shaft length 


Duration — 3 Months . 


- 2.08 (27/13) 
- Spine 

clockwise 
- MH :5, L/ EH : SE, ET, 

MHO , EHT L 
- - S .423mm (16. 7 inch) 

L : 550mm (21.7 inch) 
X :636mm (25. 0 inch ). 


Engine transform height 


All the existing rules and regulations, directions etc . 
prescribed by Harbour Department, PWD and Kerala 
Forest Department and STP Rules in respect of purchase 
of articles shall be applicable for this tender also . 

Further details can be had from the office of the 
Wildlife Warden , Idukki, Painavu P . O ., Vellappara , 
Pin -685 603, Phone -04862 232271 during the office 
hours or Kerala Forest Department official 
website -www .forest.kerala .gov. in . 


(Sd.) 
| Wildlife Warden. 
(For and on behalf of 
the Governor of Kerala ) 


Wildlife Division , 
Idukki. 


Specification 


Performance 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി1- 6734/ 2016 . 


2016 നവംബർ 1. 


- 18.4 KW (25 ps) 
- 5000 -6000r/ min 
- 925 -1025 r/ min 
_ 9.2 L / h @ 5500 r/ min 


- SOHC < In-line 2 

498 cm 
65. 0x75. 0 mm 


Max . Prop shaft output 
Full throttle operating range 
Idling speed 
Fuel consumption 
Engine type 

Engine type 
Displacement 
Bore x Stroke 
Compression ratio 
Starting enrichment 
Fuel induction system 
Lubrication system 
Engine oil capacity 
Ignition system 
Ignition timing 
Spark plug 
Alternator 


- 94:1 


- Prime start 
- 1 carburettor 

Wet sump 

1 . GL / 1. 4L 
- CDI 
— ATDC 8.0-BTDC 20.0 deg 
| DPRGEB- 9 
14 A ( Battery 
charging 13 A ) 
Raw -water, thermo 

statically controlled 
— Through propeller boss 


കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി റെയിഞ്ചിൽ 
കക്കയം ഡാം സെറ്റിൽ വനസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ഉപ യോഗി ക്കു ന്ന തി നായി താഴെ പറയുന്ന അള വിലും 
ഗുണനിലവാരത്തിലുമുള്ള സ്പീഡ് ബോട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനും കക്കയം റിസോർവയറിലേക്ക്എത്തിക്കാനും ലൈഫ് 
സേവിംഗ് എക പ്പ്മെന്റ് സ് വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനും 
മുദ്രവെച്ച സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 2016 ഡിസംബർ 
16 -ാം തീയതി 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തെ 
ക്കവിധം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
കവറിന് മുകളിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി റെയിഞ്ചിൽ കക്കയം ഡാം 

സൈറ്റിലേയ്ക്കുള്ള ബോട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോറം 16 - 12 - 2016 
തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതും 16 - 12 - 2016 
തീയതിയിൽ 2 മണിക്കോ അതിന് മുമ്പായോ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും 
അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ അടച്ച് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്ക വിധം പ്ലഡ്ജ് 
ചെയ്ത ഡി. ഡി ., ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും 
ഒന്ന് സഹിതം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . കൂടാതെ 
ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യാത്തതോ, നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളഎഗ്രിമെന്റ് പൂരിപ്പിച്ച് 
സമർപ്പിക്കാത്തതോ, ഭാഗികമായതോ, ആയ ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3. 30 
മണിക്ക് ഹാജരുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോതുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
മേൽ പറഞ്ഞ ടെണ്ടർ തീയതി ഒരു പൊതു അവധിദിവസമായി 


Cooling system 


Exhaust system 
Drive 


Trim 


Shallow water drive 


- Manual 5 positions, 

PIT (continuously 

variable ) 
- Manual 2 positions, 
PT (continuously 
variable ) 
42 deg. Each direction 
-- F - N -R 


Steering angle 
Gear shift 
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പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയോ, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ അന്നേ ദിവസം 
ടെണ്ടർ നട ത്താൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം 
പസ്തുത ടെണ്ട ർ തൊട്ട് ടു ത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥല ത്തും , സമയത്തും വെച്ച് അതേ 
വ്യവ സ്ഥ കളും അ നു സ രിച്ച് ടെണ്ടർ നട പടി കമ ങ്ങൾ 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


the right to reject any tender either partly or in full, 
without assigning any reason thereof. If the tender date 
happens to be a holiday, or the tender could not be 
conducted on the notified date , due to any other reasons , 
the tender will be conducted at the same place and time 
on the next working day, as per the same conditions 
detailed below . 


മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ടെണ്ടർ നടക്കാതിരുന്നാൽ 
LOJM020 Osmo msoslo 20 - 12 - 2016 - M20 BOM 20 
MS 0000 UM5.08 27 - 12 - 2016 -M2O LODDO MIN 02 
മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഇതേ വ്യവ സ്ഥ 
കൾക്കനുസരിച്ചും ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടത്തുന്നതിനായി 
പരിഗണിക്കും. 


If the tender for the above work or any of the work 
could not be conducted on the said date/dates, tender for 
such works will be conducted at the above place and time 
with same conditions on 20- 12 - 2016 . If tender could not 
be conducted even on this date necessary tenders 
conducted for the work on 27 - 12 - 2016 with same 
condition . 


roseO8 Oos - 4, 90 ,000. 
mloolBojo 12,250 . 

OSM38 GODI00026ng ole . 1,000 + coð eroom . 
തുറമുഖ വകുപ്പിലും വനം വകുപ്പിലും നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Estimate Amount — 4 , 90 ,000 . 


EMD - ` 12 ,250. 


Cost of tender form is 1,000 + VAT. All existing 
rules and regulations, directions etc . prescribed by 
Harbour Department and Forest Department in respect of 
purchase of boat shall be applicable for this tender also . 

LIST OF ITEMS 
Si. Item 

Quantity 
No. 


No . B1 -6734/2016 . 

1st November 2016 . 
Competitive sealed tenders are invited by the under 
signed in the prescribed form for supply of Speed Boat 
for Peruvannamuzhy Range and life saving equipments 
including the cost of transportation charges to Kakkayam 
Damsite Forests of Kakkayam section in Peruvannamuzhy 
Range of Kozhikode Division during 2016 - 17 . The 
envelope containing the tender should bear the 
Superscription “ Purchase of Speed Boat in Kakkayam 
damsite of Peruvannamuzhy Range .” The tender is fixed to 
be conducted on 16 - 12 -2016 . The tender documents can 
be purchased from the office of the undersigned during 
office hours upto 1 p .m . on 16 - 12 - 2016 . Cost of tender 
form is non refundable . The tender documents should be 
properly filled up and should be submitted on or before 
2 p .m . on 16 - 12 -2016 . It should be accompanied by all 
necessary documents, along with Earnest Money Deposit 
by way of Bankers DD or Fixed Deposit or National 
Saving Certificate or any approved certificate drawn in 
favour of Divisional Forest Officer , Kozhikode, payable at 
Kozhikode . The intending tenderers should furnish a 
preliminary agreement in Stamp Paper worth · 200 along 
with tender for each work . 


1 Speed Boat without OBM (8 Pax capacity ) 1 

length 5 .5 = 0 .5 Mts . Depth 0.90 = 0 .15 Mts 
Breadth : 1.70 -2 .0 Mtrs. 


2 


9 .9 HP OBM 4 stroke 


3 SS Rails 
4 Life Buoy 
5 Fire extinguisher 
6 Anchor 
7 Oars 
8 Bilge pump 
9 Engine installation expenses 
10 Transportation charge 


Incomplete tenders , or tenders without necessary 
documents or tenders not in accordance with tender 
conditions will not be accepted . Tenders will be opened 
and scrutinized at 3 . 30 p . m . on the same day in the 
presence of those tenderers who are present at the time 
by the Divisional Forest Officer, Kozhikode or an officer 
authorized by him . The Divisional Forest Officer reserves 


Office of the Divisional 
Forest Officer , 
Kozhikode, Division , 
B Block , 6th Floor, 
Civil Station , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Divisional Forest Officer. 
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No. AB4- 80221/2016/DHS. 20th October 2016. 

Notice is hereby given inviting sealed tenders in 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

duplicate in separate covers for the supply of (1) Dietary, 
നമ്പർ എ . ബി .4 - 80221/ 2016 / ആ . വ . ഡ . 2016 ഒക്ടോബർ 20. (2) Non Dietary articles from 1-4 -2017 to 31-3 -2018 or such 

other date that may be fixed by the Government to the 
കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 

Medical Institutions in the State under the Control of 
ആശു പത്രി ക ളി ലേക്ക് ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യതര സാധ ന ങ്ങൾ 

Director of Health Services , Thiruvananthapuram , 
വിതരണം നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ (രണ്ട് പ്രതി വീതം) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

so as to the concerned not later than 14 - 1 -2017 . 
- 1- 4 - 2017 മുതൽ 31 - 3 - 2018 വരെയോ അല്ലാത്തപക്ഷം 

A list of such instructions can be had from the 
സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് കാലയളവിലേക്കോ ആരോഗ്യ 

District Medical Officers of Health concerned . 
വകുപ്പ് ഡയ റ ക റുടെ നിയ ന്ത ണ ത്തിലുള്ള സർക്കാർ Copies of conditions of tender schedule of dietary 
ആശു പ്രതി ക ളി ലേക്ക് ഭക്ഷ്യ - ഭ ക്ഷ്യേ തര സാധ ങ്ങ ൾ 

articles, tender form in duplicate and specimen copy of 
വിത രണം നടത്തുന്ന തി നുള്ളമുദ്രവെച്ച് ദർഘാ സു കൾ 

the form of agreement to be executed along with the 
പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 16 - - 2017 - ന് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് അതാത് 

tender etc ., can be had from the respective institutions 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

on production of two challans, one towards 
ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ 

the cost of tender forms as prescribed by the 

Officer- in -charge of the Institutions concerned and the 
- വിതരണം നടത്തേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക , രണ്ട് 

other towards the sales tax together with Solvency 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, ദർഘാസിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ട 

Certificate obtained on or after 21 - 11- 2016 (Supported by 
ഉടമ്പടികളുടെ മാതൃക മുതലായവ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

the Non -encumbrance Certificate in original). The Head of 
മേലധികാരികളിൽ നിന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് 

Account under which the cost of tender forms has to be 
ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് ചെലാൻ രസീതും 21- 11- 2016 - ലോ 

remitted to the Government Treasury as ""0210 - Medical 
അതിനുശേഷമോ ലഭിച്ച അസ്സൽ സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

and Public Health - 80 -General- 800 - other receipts 
(കുടികിടപത്രം സഹിതം ) ഹാജരാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങു ന്ന തി നുള്ള 

88 -Miscellaneous” . (Remittance of the cost of tender for 
തുക “0210 - വൈദ്യ സഹായവും പൊതു ജനാരോഗ്യവും 

Dietary and Non - Dietary articles ) and that of Sales Tax is 
ജനറൽ- 800- മറ്റ് വരവുകൾ- 88- പലവകയും (ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യേതര 

“ 0040 - Sales Tax - 102 receipts under State Sales Tax 
വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടയ്ക്കുന്നത്) ” 

Act -99 - Tax Collections” . The amount remitted are not 
എന്ന ഹെഡ്ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലും വിൽപ്പന നികു തി 

refundable under any circumstances. 
“0040 - വിൽപന നികുതി- 102 - സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 

Each tender must be accompanied by Solvency 
ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും Certificate in Original clearly indicating to what extend 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നപണം യാതൊരു they are solvent from the Tahsildar of the Taluk where 
കാരണവശാലും തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല. 

they reside along with their tenders as per Clause 18 (b ) of 

General Conditions of Store Purchase Rules (Government 
ഓരോ ദർഘാസിനോടൊപ്പവും ദർഘാസുകളുടെ പത്ത് 

Letter No. 36489 / M2/ 02 / H & FWD dated 9 - 5 - 2003 ) and an 
ശത മാ ന ത്തിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സലും ഒരു ശരിപകർപ്പും കടം വീട്ടാൻ 

attested copy incorporating the encumbrance if any, in 
മുതലുള്ള ത്, വ്യാപ്തി ഏതു വരെയെന്നും എവിടെയാണ് 

the prescribed form obtained on or after 21 - 11- 2016 from 
പസ് ത ക രാ റു കാ രൻ താമ സിക്കു ന്നതെന്നുമുള്ള 

the competent revenue authorities. In the absence of 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ( 18 ബി ) സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾ ജനറൽ 

Encumbrance Certificate from the Revenue Authority , the 
വിവരങ്ങൾ ( സർക്കാർ കത്ത് നമ്പർ 38489 / എം3 / ആ . കു . വ . 

same obtained from the Sub - Registrar of the area 
തീ യതി 9 - 5 - 2003 ) ഹാജ രാ ക്ക ണം . ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

concerned should be produced . 
21- 11 - 2016 - ലോ അ തിനുശേഷമോ അ താതു റവന 

The Solvency Certificate should be for an amount 
അധികാരികളിൽനിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വാങ്ങിയവയും 

not less than 10 % of the tender amount. Intending 
കുടികിട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയും ആയിരിക്കണം. 

tenderers should sent along with the tender agreement 
റവന്യൂ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള കുടികിട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 

executed and signed in Kerala Stamp Paper worth - 100 in 
അഭാവത്തിൽ സ്ഥലത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി 

the form prescribed in the General Conditions of tender 
ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാകുന്നതാണ്. 

in the Store Purchase Rules. 
കരാറുകാരൻ കരാർ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയ മ ങ്ങ ളിൽ 
പൊതു വ്യവ സ്ഥ ക ൾ നിർദ്ദേ ശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉട മ്പ ടി 

Directorate of Health Services, DR. RAMESH , R ., 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Thiruvananthapuram . Director of Health Services. 
470 


6th DEC , 2016) 


STORES PURCHASE 


1243 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 4437 / 2016 . 


2016 ഒക്ടോബർ 31. 


- 6. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽവിലാസം 

തെളിയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ഷൻ 
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ പാസ്പോർട്ട്/ ഡവിംഗ് 
ലൈസൻസ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ 
ഫോട്ടോകോപ്പി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സർക്കാർ 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൻ പ്രകാരം ആശു പത്രിയിലേക്ക് 
മെഡിക്കൽ ഓക് സി ജൻ, നൈട്രസ് ഓക് സെ ഡ് , 
കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ്എന്നിവ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
(1- 1- 2017 to 31- 12- 2017 ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത 
വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താഴെ പറയുന്ന നിബ ന്ധ ന കൾ 
പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 . 


വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൻ പ്രകാരമുള്ള 
മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, 
കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് എന്നിവ ആവശ്യം 
വരു മ്പോൾ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതും, ഏ തെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതായി 
വന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ റേറ്റിന് മറ്റു 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ അംഗീ ക രിച്ച 
സ്ഥാപന ത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്ത ര വാദി ത്വ ത്തിൽ 
ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 


1. ആശു പത്രി യി ലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഓക് സി ജൻ, 

നൈടസ് ഓക് സെ ഡ് , കാർബൺ ഡ 
ഓക്സൈഡ്എന്നിവ വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കാലാവധി 1- 1-2017 മുതൽ 31- 12- 2017 വരെ ഒരു 

വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. 
2 . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400. “210 വൈദ്യ 

സഹായവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 80, ജനറൽ 800, 
മറ്റു വരവുകൾ 88 പലവക ” എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
14.5 % വിൽപ്പന നികുതി 0040 വില്പന നികുതി 01 
നികുതി പിരി വു കൾ എന്ന ശീർഷ ക ത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് ചെലാൻ രശീതും ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് 
താഴെ വിവ രി ക്കുന്ന മറ്റു നിബ ന്ധനകൾക്കും 
വിധേയമായി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. 


- 8 . 


ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം സൂപ്രണ്ടുമായി 
എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


പ്രവർത്തനം തൃപ്തിക രമല്ലെ ങ്കിൽ കാലാവധി 
സംബന്ധമായ മേൽ ഉടമ്പടി നിർത്തലാക്കാനുള്ള 
പൂർണ്ണ അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനായിരി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . ടെണ്ട റു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട 
ഗവ. പുറപ്പെടുവിച്ച് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. 


10 . യാതൊരു കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ 

മാറ്റി വെയ്ക്കാനും ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള 
പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഇനവിവരം 


ഓക്സിജൻ 


എ . 


ടൈപ്പ് 


- 25 എണ്ണം ( ഏകദേശം) 


3 . -- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ടെണ്ടർ 

തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ മായി കോഴിക്കോട് 
മാറാ വുന്ന ദേശ സാൽകൃത ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് 
( കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
സർക്കാർ ആശു പ്രതി വികസന സൊസൈറ്റി 
സൈക ട്ട റിയുടെ പേരിൽ) എടുത്ത് അടക്കം 
ചെയ്തി രി ക്ക ണം . അല്ലാത്ത ടെണ്ട റു കൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
4. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 (വിൽപ്പന നികുതി 14.5 % അടക്കം). 

പകർപ്പ് - 200 (വിൽപ്പന നികുതി 14.5 % അടക്കം). 
5. ടെണ്ടർ ഫോറം 14- 11 - 2016 മുതൽ 13 - 12 - 2016 വരെ 

എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് 
ആശുപ്രതി ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
നിബന്ധനകൾ എല്ലാം പാലിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 
ടെണ്ടർ ഫോറം 14 - 12 - 2016 - ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം 15 -12 - 2016 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടെണ്ടർ 
നട ത്തു കയും അതിനു ശേഷം ടെണ്ട റു കൾ 
അപ്പോൾ സന്നി ഹി ത രായ കരാറു കാ രു ടെ യോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കു ന്നതും കുറഞ്ഞ തുക 
രേഖ പ്പെടു ത്തി യ ട ണ്ടർ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
ആയതിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം എച്ച്. ഡി .എസ്. 
ചെയർമാന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി 
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


- ബി . ടൈപ്പ് 


- 425 എണ്ണം 


ഡി. ടൈപ്പ് 


- 200 എണ്ണം 


നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് 


- 5 എണ്ണം 


കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് 


Bulk 


- 1 എണ്ണം 


Small 


- 2 എണ്ണം 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
സർക്കാർ ആശുപതി, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 
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Medical Education Department 


Name of Equipment - Major Lab Items. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


Original - 


1 ,580. 


[നമ്പർ 50/2016] 


Duplicate 


790 . 


നമ്പർ സി1- 28924( 2)/ 2016 / എം . സി . റ്റി. 


2016 നവംബർ 14. 


Last date and time of sale of tender form 
15 -12- 2016, 2.30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
16-12-2016, 2.30 p . m . 


Opening date and time of tender - 16 - 12 - 2016 , 3 p . m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം .എൽ. റ്റി . - 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് മേജർ ലാബ് ഐറ്റംസ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 1,580. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15- 12 - 2016, 2.30 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
| Kerala State, Pin - 695 011 . Money Order should reach this 

office on or before 30 - 11 - 2016 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2016 , 2.30 മണി. 


PURCHASE OF MAJOR LAB ITEMS 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 12 - 2016 , 3 മണി. 


Specification for Autoclave 


Vertical, Chamber diameter 18 inch, height 24", single 
| phase , AC current, 3000 W GI heating coil , perforated 

tray/bucket , digital temperature and time display, heat 
resistant rubber gasket, with safety valves, stainless steel 
internal chamber, ISI standard. 


Specification for Centrifuge 8 bucket 


- 8 bucket, rotary head, 5000 rpm 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 11 - 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specification for Centrifuge 16 bucket 


16 bucket, rotary head , 5000 rpm 
Specification for Electrophoresis system 


| [ No . 50 /2016] 


Suitable for protein electrophoresis and blotting 
techniques can accommodate 1 -4 pre cast or hand cast 
gels, cassette size 10 x 8 . 3 cm and glass plate size 
10 .1 x 7 . 3 cm and spacer plate with size 10 .1 x 8 .2cm. 
total buffering capacity with 1000ml, suitable for 230V. 

With all components lid and tank , combs, precast 
gels , gel relesares, spacer plates , short plates, casting 
frame, casting stand and sample loading guides . 


No , C1/28924( 2 )/2016/GMCT. - 


14th November 2016. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the following items required for the MLT 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed with Tender Number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Specification for Mini SDS and western blot apparatus 
assembly 


- Should have the capacity to hold at least 10 - wells, 
gel of 1.0 mm thickness and should hold a gel size of 
approximately 8 cm x 7cm . 
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Should have integrated spacers with glass plates for 3. Advance payments conditions will not be 
ease of casting 

considered . 
Should include atleast 5 sets of compatible glass 

4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
plates (Spacer plate and shorter plates ), a casting stand 

it will be refundable under any circumstances. 
and 2 casting frames. 

5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
Should include all the accessories of SDS- PAGE gel 
including sample loading guide, electrode assembly, tank , 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
lid with power cables and mini cell buffer dam . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Should be a modular system to support blotting and 

6 . Tenders should be accompanied with a formal 
electro - elutions also in the same system . 

agreement executed in 200 Kerala -non judicial 
Powerpack 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
Should have output range of 10 - 300 V and 4 - 400mA, 
fully adjustable. 

7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
Should have power of approx . 75W and time control 

by way of crossed Demand Drafts drawn in 
of 001- 999 minutes, fully adjustable . 

favour of the Principal, Medical College, 
Should have atleast 4 pairs of output jacks. 

Thiruvananthapuram . 
Operational voltage should be 220 + 20V 

8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
The power supply should be capable to operate 

Money Deposit if they had produced the duly 
four electrophoresis units simultaneously for identical runs 

attested copies of relevant certificate along with 
with LED display. 

their tenders . 
Type of output - constant voltage and constant 

9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
current. 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Auto power up feature after power failure should be 

10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
there. 

Deposit will not be entertained . 
Specification for Electronic balance 

11. Belated tenders will not be considered under any 
1. 10 mgm sensitivity 

circumstances . 
2. 1 mgm sensitivity 

12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
3. 0.1 mgm sensitivity 

should be submitted along with the tender. Tenders 
Specification for variable volume micropipette 

without samples will not be considered for 

selection . 
1. 10 -100ul 
2. 100 - 1000ul 

13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
3. Fixed volumeMicropipette ( 1000 ML ) 

The undersigned reserves the right to reject any 
4. Fixed volume Micropipette (500 ML) 

tender wholly or partially without any prior 
5. Fixed volume Micropipette (200 ML ) 

information to the tenderers. 
6 . Fixed volume Micropipette (100 ML ) 

15 . Specifications of the items are given in the list. 
7. Fixed volumeMicropipette (20 ML) 

16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
TENDER SCHEDULE 

requirements in the tender notification . 
1. The period for which the rates to be in firm — One 17. Tender will be opened in the presence of such of 
year. 

the tenderers or his authorized representatives who 
2. The rates should be inclusive of all taxes 

may present at the time. 
otherwise the tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

18 . More details can be had from this office on 
concered . 

working hours. 
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Tender No. and Name of Items— 51/2016 Minor Lab 
Items. 


( 2 ) 


[ നമ്പർ 51/2016) 


Cost of tender form (inclusive of sales Tax ) : 

Original — 630. 
Duplicate 315 . 


നമ്പർ സി1 - 28924( 3)/ 2016 / സ . മെ . കോ . 2016 നവംബർ 7. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
യിലെ എം . എൽ. റ്റി . ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മു ൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്ത പുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് മൈനർ ലാബ് ഐറ്റംസ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 12 - 2016, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --9 - 12 - 2016, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 
9 - 12 - 2016, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20- 11- 2016 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| Last date and time of sale of tender form - 8 -12- 2016, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
- 9 -12- 2016, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 9- 12 -2016 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 20 - 11 - 2016 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

PURCHASE OF MINOR EQUIPMENTS 
Specification for Electric Heater 

GI heating element 

2000 W , AC 
Specification for Refrigerator 

Should be a forest free refrigerator 
Capacity of 285 L or above 
Shelves shall be of Toughened glass type 
EEC of 4 star rating or above 
In built protection for voltage fluctuation 

External stabilizer of adequate KVA capacity 
Specification for Loop Sterilizer 

High Temp Setting — 800°C /1500°F 
Low Temp Setting — 500°C /950°F 
Sterilization Time — 5- 10 Seconds 
Chamber Diameter — < 20mm 
Chamber Length — > 160mm 
Weight — < 1.3kg 
Electrical — 120V , 50-60Hz 50W 

Warranty — 2 Year 
Specification for Tissue Flotation Bath 

Temperature range 40 - 80°C with thermostat control 
Round about 30 - 35cms 
Internal diameter — 20 - 30cm 
Inside painted black 
Digital display of temperature 


[ No. 51 /2016] 


No , C1/ 28924(3 )/2016/ MCT. 7th November 2016 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of MLT, GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 
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TENDER SCHEDULE 


[ നമ്പർ 57/ 2016 ) 


നമ്പർ സി7 - 32448 / 2016. 


2016 നവംബർ 14 , 


-- തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു 
പ്രതി യിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒ. പി. ടിക്കറ്റുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
-- ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 

ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
3 മണി വരെ ലഭ്യ മാ ണ് . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ഒ . പി. ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരം 


എണ്ണം 


കമ - 
നമ്പർ 


ഒരുലക്ഷം 


ഒ. പി. ടിക്കറ്റ് തുടർച്ചയായ 
ഷീറ്റുകൾ (റഗുലർ) 
ഒ. പി. ടിക്കറ്റ് തുടർച്ചയായ 
ഷീറ്റുകൾ (കാഷ്വാലിറ്റി) 


ഒരുലക്ഷം 


| 1 . The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise the tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala — non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 


ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 - 2016, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 12 - 2016 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
14 - 12 - 2016, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർഡ് റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 11- 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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[No. 57/2016 ] 


5 . 


No. C7/32448 /2016 /MCT. 


14th November 2016 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following OP Tickets 
required for the Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p. m . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in " 200 Kerala — non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Details of OP Tickets 


Quantity 


SI. 
No. 


1 Lakh 


Outpatient ticket (Regular) 
in continuation sheet 
Outpatient ticket (Casualty ) 
in continuation sheet 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


1 Lakh 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original — 630. 
Duplicate — 315. 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Last date and time of sale of tender form 
13- 12 -2016 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
14 -12-2016 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 14 -12 -2016 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, GMCT- 11 upto 3 p .m . on working days. Tender 
forms will be sent through post if required provided due 
amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent by 
way of Money Order in favour of the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 
28 - 11 -2016 . No other forms of remittance will be accepted . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers witnesses wherever 
necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


TENDER SCHEDULE 


1. 


One 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


The period for which the rates to be in firm 
year. 


The rates should be inclusive of all taxes 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concered . 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notification . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time. 


4. 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
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Details of items and Quantity - Storage vial 

autoclavable ( 1 Pkt -- 100 Nos.) 
[ നമ്പർ 58 /2016) 

- 1 SV 2 - 310 Pkts. 
നമ്പർ സി2 -31603/ 2016/ എം. സി. റ്റി . 2016 നവംബർ 14. 

2 SV 10 - 80 Pkts . 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 

3 Microtips— Yellow (1Pkt. 1000 ) - 250 Pkts. 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച Cost of tender form ( Inclusive of VAT) : 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

Original - 630 . 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 

Duplicate - 315. 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Last date and time of sale of tender form 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - സ്റ്റോറേജ് വയാൽ 

| 14- 12 -2016 , 3 p . m . 
ആട്ടോക്ലോവമ്പിൾ (Pkt. 100 Nos.) - 

Last date and time of receipt of tender form 
1. എസ് . വി . 2 - 310 Pkts 

15 - 12 -2016, 2 .30 p. m . 
2. എസ് . വി. 10 - 80 Pkts 

Opening date and time of tender — 15 - 12 - 2016 , 3 p . m . 
3. മൈക്രോടിപ്സ് Yellow (1 Pkts.- 1000 ) 250 Pkts. 

Tender form can be had from the office the Principal, 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Medical College, Thriuvananthapuram - 11 upto 3 p . m . on 

working days. Tender forms will be sent through post if 
അസ്സൽ - 630. 

required provided due amount with sufficient postage 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 

charge ( 50) is sent by way of Money Order in favour 

of the Principal, Government Medical College , 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . 
സമയവും 14 - 12 - 2016, 2.30 മണി. 

Money Order should reach this office on or before 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

29 -11 -2016 . No other forms of remittance will be accepted . 
സമയവും 15 - 12 -2016, 2.30 മണി. 

TENDER SCHEDULE 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 12 - 2016, 
3 മണി. 

| 1. The period for which the rates to be in firm - One 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

year. 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

free delivery at the department concerned , 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

otherwise the tender will be rejected . 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

3 , Advance payments conditions will not be 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

considered . 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 4. Tender forms are neither transferable nor the cost 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

of it will be refundable under any circumstances. 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 11- 2016, 3 മണിക്കുമുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 6 . Tenders should be accompanied with a formal 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 

agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 
- [ No . 58/2016) 

Money Deposits. 
No. C2/ 31603/ 2016/ GMCT. - 14th November 2016 . 

Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 

by way of crossed Demand Drafts drawn in 
are invited for the supply of following items required for 

favour of the Principal, Medical College , 
the Department of Microbiology, Government Medical 

Thiruvananthapuram . 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed as Tender Number and addressed to the 

Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 

Money Deposit if they had produced the duly 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 

attested copies of relevant certificate along with 
working hours till 3.30 p . m . 

their tenders. 
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- 9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

superscription as specified are liable to be rejected . സമയവും - 16 - 12 - 2016 , 2 . 30 മണി. 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
Deposit will not be entertained . 

16 - 12 - 2016, 3 മണി. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
circumstances. 

തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
should be submitted along with the tender. Tenders 

അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
without samples will not be considered for 

മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
- selection . 

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
address of the tenderers wherever necessary . 

മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 -11 - 2016 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
14. The undersigned reserves the right to reject any കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

tender wholly or partially without any prior നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
information to the tenders . 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
15. Specifications of the items are given in the list. - 

താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 

| [ No. 59/2016] 
Tender will be opened in the presence of such of No. C2/33414 /2016 /GMCT. 14th November 2016. 
the tenderers or his authorized representative 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
who may present at that time. They should have 

are invited for the supply of following items required for 
valid authorization letters. 

the Department of Pathology , Government Medical 
18 . More details can be had from this office on 

College at Thiruvananthapuram . Tenders should be 
working hours . 

superscribed as Tender Number and addressed to the 

Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 

Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 

working hours till 3. 30 p . m . 
[നമ്പർ 59/ 2016] 

Details of items and Quantity: 

1. Microtome blade set, formicrotome (feather), low 
നമ്പർ സി2-33414/2016/ എം. സി . റ്റി. 2016 നവംബർ 14 . 

profile , stainless steel 50 blades/ pkt. — 12 . 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

2 Microtome blade set, formicrotome (feather), 
പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 

High profile , stainless steel 50 blades/pkt. — 12. 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 

Cost of tender form (Inclusive of VAT) : 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

Original - 630. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Duplicate - 315. 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 

Last date and time of sale of tender form 

15 -12 -2016, 3 p . m . 
1 മൈക്രോട്ടോം ബ്ലേഡ് സെറ്റ്, ഫോർമൈക്രോട്ടോം 
( ഫെതർ)- ലോ പ്രോഫൈൽ, സ്റ്റയിൻലസ് സ്റ്റീൽ- 50 

Last date and time of receipt of tender form 
- ബ്ലേഡ്സ് / പായക്കറ്റ് - 12. - 

16-12-2016, 2.30 p . m . 
2 മൈക്രോട്ടോം ബ്ലേഡ് സെറ്റ്, ഫോർമൈക്രോട്ടോം 

- Opening date and time of tender - 16 -12- 2016, 3 p . m . 
( ഫെതർ) ഹൈപാഫൈൽ, സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ-50 Tender forms can be had from the office the 
ബ്ലേഡ്സ് / പായക്കറ്റ് 12 . 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 upto 

3 p . m . on working days. Tender form will be sent through 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

post if required provided due amount with sufficient 
അസ്സൽ - 630. 

postage charge ( 50 each ) is sent by way of Money 

Order in favour of the Principal, Government Medical 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 

College , Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin - 695 011. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Money Order should reach this office on or before 
സമയവും 15 - 12 -2016, 2.30 മണി. 

30 - 11-2016 . No other forms of remittance will be accepted . 
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TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm , 

| One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative 
who may present at that time. They should have 

valid authorization letters. 
- 18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


(6 ) 


[ നമ്പർ 60 / 2016) 


നമ്പർ സി2 - 30182/ 2012 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2016 നവംബർ 14. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
റേഡിയോഡയഗണോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 


7 . 


1. 17.5 " x 14.5 " _ 5000 
2. 14. 5 " x 11.5 " _ 10000 


3. 12 .5 " x 10 .5 " _ 50000 


4. 10.5 " x 8.5 " _ 50000 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram -8 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


കവറിന്റെ കനം 70 ജി . എസ്. എം . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 12 - 2016, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 - 2016, 2 .30 മണി. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15 - 12 - 2016, 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 26 - 11 - 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


No . C2/ 30182/2016 /GMCT. 14th November 2016 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Radio Diagnosis , Government 
Medical College at Thiruvananthapuram . Tender should 
be superscribed as Tender Number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favor of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. 


Details of items and Quantity : 

1. 17.5" x 14 .5" — 5000 
2. 14 .5 " x 11.5 " - 10000 
3. 12.5" x 10.5 " — 50000 
4 . 10.5 " 8.5 " — 50000 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Cost of tender form (Inclusive of VAT) : 

Original— 630 . 
Duplicate ` 315 . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Last date and time of sale of tender form 
14 - 12 -2016 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
15 - 12 -2016 , 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 15 - 12 - 2016 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office the 
Principal, Medical College, Thriuvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 each ) is sent by way 
of Money Order in favour of the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 26 - 11 - 2016 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


TENDER SCHEDULE 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative 
who may present at that time. They should have 
valid authorization letters. 


More details can be had from this office on 
working hours . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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Tender No . and Name of Items with Quantity — 

61/ 2016 — Anaesthesia Pendent — 2 Nos. 
നമ്പർ സി3 - 26852 ( 1) / 2016/ എം . സി. റ്റി. 2016 നവംബർ 14. 

Cost of tender form (inclusive VAT) : 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി. വി . റ്റി .എസ്. 

Original - 1,260. 
വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 

Duplicate — 630 . 
മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ Last date and time of sale of tender form 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 14 -12 - 2016, 3 p . m . 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 

Last date and time of receipt of tender form 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

15 -12-2016 , 2.30 p. m . 
- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 

Opening date and time of tender - 15-12- 2016, 3 p. m . 
61/2016 - അനസ്തേഷ്യ പെൻഡന്റ്- 2 എണ്ണം. 

Tender forms will be sent through post if required 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
അസ്സൽ - 1,260 . 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 

State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 

on or before 30 - 11- 2016 . No other forms of remittance will 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

be accepted . 
സമയവും 14 - 12 - 2016, 3 മണി. 

Specifications for Operation Theatre 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Anaesthesia Pendant 
സമയവും 15 -12 - 2016, 2. 30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 

1. The ceiling Pendant Systems shall provide 
15 - 12- 2016, 3 മണി. 

convenient positioning of medical equipment, 

medical gas terminal units electrical and speciality 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

services. 
തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 2. The pendant shall be mounted to the ceiling with 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

extremely robust carcass system comprised of 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

stainless steel flanges and supporting rods . 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

3. The Celling Pendant shall comply with HTM2022 . 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 4 . The support arms shall be extremely robust and 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

revolve on high quality bearings , so that the 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 11- 2016 - ന് മുൻ പ് 

pendant head glids smoothly and quickly to any 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

desired position . 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

5. The multipurpose pendant shall be single electric 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

- arm type. The arms shall be available as follows: 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

1000mm movable arm with 600mm of vertical 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 

movement. 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

6 . Electric arm shall be capable of 340 degrees of 
No. C3/26852(1 )/2016/ GMCT. 14th November 2016. 

rotation and be fitted with stops, which can be 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 

easily adjusted to suit the desired mode of 

operation . 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of CVTS , Government Medical College , 

7. The arm may be fitted with pneumatic brackes to 
Thiruvananthapuram . 

prevent inadvertent movement. 
Tender should be superscribed as Tender Number 

8. The movable arm shall be available with electric 
and addressed to the Principal, Medical College, 

motor to operate vertical motion . 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

9. The pendant service heads shall be modular. 
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10. The head shall be capable of accepting a range of 

shelves, accessories rails or other accessories. 


9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. The Pendant Heads shall support the extrusive 

range of Physiological Monitor Mounting Solutions. 


12 . The Pendant Service Heads shall be in 650mm 

length and supplied with medical gas outlets. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 


13. Medical gas outlets and probes. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


14 . Gas connection between pendant and pipeline shall 

be carried out via antistatic medical gas hoses. Both 
ends of the hoses shall be connected by gas 
specific NIST (Non -Interchangeable Screw Thread ) 
connectors . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


15 . The heavy duty electric arm shall be capable of 

supporting 90 kg load at maximum reach . 


15 . Specifications of the items are given in the list . 


16 . Pendant arm shall be RAL 9002 electrostatic powder 

painted . 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


2 . The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise the tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concered . 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


3. Advance payments conditions will not be 

considerned . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in · 200 Kerala — non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


MMS M13 –26852 (2) /2016 /0900 .01.01. 2016 Molomid 14 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ 
വാസ്കലാർ & തൊറാസിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
Duoml09m2. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
62/ 2016nberg Omwag - 2 agomo. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

cromo 1,260. 
coolgebot 630. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MDQ01014 - 12 - 2016 , 3 eml. 


Earnest Money Deposits ( one Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOO1015 - 12 - 2016 , 2. 30 am . 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15 - 12 - 2016 , 3 oom ). 
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ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 2 . Installation base 
0 . 50 Bowl A 2001 BOW V GOOM om . Børelom 

Single installation base for swivel arms. 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

3 . Mechanical suspension arm 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

(a ) The pendant arm shall consist of two arms 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

with 3 articulations. 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 

(b ) The length of double mechanical arms shall be 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

750mm + 750mm to reach 1.5m in total. 
Go Balo Cô DT 630o070100 30- 11 - 20 16 - ô cử 

(c) The load capability of the pendant arm shall be 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

at least 80kg . 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 

(d ) The allowable rotation angle of each axis shall 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

be at least 340 degrees. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 

4 . Supply distribution 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

(a ) The supply distribution of column shall be 
No. C3 /26852 (2 )/2016 /GMCT. 14th November 2016 . 

800mm to carry the gas and electrical outlets . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 

(b ) The colum shall be with built - in rails for 
invited for the supply of the following items required for 

accessories and no exposed screws. 
the Cardio Vascular & Thoracic Surgery Department of 

(c) Inside the column, it shall be with separated 
Medical College, Thiruvananthapuram . 

design cavities for the gas and electrical outlets 
Tender should be superscribed as Tender Number 

for maximum safety. 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 

(d) The shelf shall be attached to the rails and 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

height adjustable . 
Tender No . and Name of Equipments with 

(e ) Supply distribution shall consist of, but not 
Quantity — 62 /2016 — Surgeons Pendant — 2 Nos. 

limited to the following outlets. 
Cost of tender form (inclusive of VAT) : 

(1) Vacuum outlet x 1, DIN standard 
Original— 1,260 . 

(2 ) Medical air outlet x 1, DIN standard 

(3 ) Oxygen outlet x 1, DIN standard 
Duplicate 630 . 

(4 ) N20 outlet x 1, DIN standard 
Last date and time of sale of tender form 

(5 ) Electrical outlet X 10 , Indian standard 
14 - 12 -2016 , 3 p . m . 

(6 ) RJ45 X 1 
Last date and time of receipt of tender form 
15- 12 -2016 , 2. 30 p . m . 

(7) Equipotential outlet x 4 
Opening date and time of tender — 15 - 12 - 2016 , 3 p . m . 

5 . Accessories 
Tender forms will be sent through post if required 

Supply distribution should consist of, but not 
provided due amount with sufficient postage charge 

limited to the following accessories: 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 

(a ) Shelf (with side rail), load capacity at least 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 

30kg, 530mm (W ) X 480mm (D ), 1 unit . 
on or before 30 - 11 - 2016 . No other forms of remittance will 

(b ) Shelf (with side rail ), load capacity at least 
be accepted . 

30kg , 530mm ( W ) X 480mm (D ) x 150mm (H ), 
LIST OF ITEMS 

1 unit. 


1. General requirements 
(a ) The arm and column /head shall be made of 

high quality aluminium alloy to provide high 

weight capacity for the equipments . 
(b ) The pendant shall have passed 4 times loading 

test for maximum safety . 
(c) The pendant shall have the anti -bacteria 

coating for hygiene requirements and got the 
certificate . 


6 . Certification 

The following certificate shall be complying with 
official document: 

(a) ISO 13485:2003 & ISO 9001: 2008. 
(b ) The medical devices shall have been assigned 

to class II b by rule 11 according to Annex IX 
of the direction 93 / 42 /EEC and bead the mark 

CE 0197. 
(c) Anti -bacteria coating certificate . 
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TENDER SCHEDULE 

ദർഘാസ് പരസ്യം 

നമ്പർ സി2- 7720 /2016/ ഡി. സി . റ്റി . 2016 നവംബർ 1. 
1. The period for which the rates to be in firm - One 
year. 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2 . The rates should be inclusive of all taxes 

2016 - 17 വർഷം വിവിധ വകുപ്പിലേക്ക് ആട്ടോക്ലേവ് ഫണ്ട് 
otherwise the tender will be rejected without any 

ലോഡിംഗ് (2 Nos.) ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് (2 Nos.) വിതരണം 
notice and for free delivery at the department ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള 
concered. 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . താൽപ ര്യമുള്ള 
3 . Advance payments conditions will not be 

ടെൻഡർമാർ ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും 
considered. 

പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കവറിനുപുറത്ത് “ ടെൻഡർ 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

നമ്പർ 35/ 2016 -17 - ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ 
it will be refundable under any circumstances. 

ബിഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നം . 35 / 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 2016-17 ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും എന്ന്എഴുതിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്. 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

ടെക്നിക്കൽ ബിഡിന്റേയം ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡിന്റെയും 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 

കവറുകൾ ഒരു കവറിലാക്കി കവറിനു പുറത്ത് “ ടെൻഡർ 
6 . Tenders should be accompanied with a formal നമ്പർ 35/ 2016-17 ആട്ടോക്ലേവ് ഫണ്ട് ലോഡിംഗ് ( 2 Nos.) 

agreement executed in - 200 Kerala -non judicial - ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് (2 Nos. ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 
Stamp Paper together with required sum of Earnest എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
Money Deposits . 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11, പിൻ - 695 011, കേരളം ” എന്ന 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തരേണ്ടതുമാ ണ്. താമസിച്ച് 

total cost of the articles quoted for, can be remitted ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെക്നിക്കൽ 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 

ബിഡ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ , അ വരുടെ അംഗീകൃത 
favour of the Principal, Medical College , 

പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

ദർഘാസ് നമ്പർ 35/2016 - 17. 
Money Deposit if they had produced the duly 

ഏകദേശ വില - 1,46,000 . 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
superscription as specified are liable to be rejected . 

അസ്സൽ - 450. 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 225. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
circumstance . 

സമയവും - 19 - 12 - 2016 , 3 മണി. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples - ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
should be submitted along with the tender . Tenders സമയവും - 20 - 12 - 2016, 12.45 മണി. 
without samples will not be considered for 
selection . 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 

21- 12 -2016, 2 മണി. 
13. Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers whereever necessary. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ -695 011 
tender wholly or partially without any prior 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
information to the tenderers. 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതു മാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
15. Specifications of the items are given in the list. 

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
16. Negotiation will be made only with the firm offering കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
lowest price whose specification conforms to the 

ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതില്ല . ദർഘാസ് 
requirements in the tender notification . 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ 
17 . Tender will be opened in the presence of such of സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ്ഓരോ 

the tenderers or their authorized representative who ന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. 
may present at the time. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
18 . More details can be had from this office on തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറ 
working hours . 

ത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം 50 അ ധികം പോസ്റ്റൽ 

ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Govt. Medical College, 

( Sd.) മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 8 - 12 - 2016, 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
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No . C2 -7720/2016/DCT. - 1st November 2016. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of “ Autoclave- Top loading 

നമ്പർ എസ്1 - 1676/ 16 / ഐ . എം . സി.എച്ച്. 2016 ഒക്ടോബർ 26. 
(2 Nos.), Front Loading (2 Nos.), for OMFS Department 
of Government Dental College , Thiruvananthapuram for - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
the year 2016 - 17 . Interested tenderers may submit കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്ആവശ്യമായ എ . ബി . ജി . മെഷീൻ എലോങ്ങ് 
separate “ Technical Bid ” in one sealed envelope വിത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് (റീയേ ജന്റ് സ് റെന്റൽ ബേസ്) 
superscribing Tender No . 35 /2016 - 17 — Technical bid and വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
seperate “ Financial Bid ” in another sealed cover 

ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
superscribing “ Tender No. 35 /2016 - 17 - Financial Bid , Both 

കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
covers should be inserted in one cover duly sealed and 

മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
should bear the superscription " Tender No. 35 / 2016 -17 

വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാ സു കൾ 
for the supply of Autoclave- Top loading ( 2 Nos.), Front 

താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
Loading ( 2 Nos.) and should be addressed to 

ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ 
“ The Principal, Government Dental College , 

ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
Thiruvananthapuram- 11 , Pin - 695 011 , Late tenders will 

24 - 12 - 2016 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
not be accepted . The Technical Bid will be opened in the 

വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
presence of such of the Tenderers or their authorized 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
representatives, who may be present and at that time. ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓ ഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
The Financial bid will be opened after the date of opening ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
of Technical bid under intimation to the tenderers whose പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
Technical bid found to be acceptable and the date of ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
opening of Financial bid will be intimated through e -mail, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
fax and by tellephone. No communication will be sent വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
to tenderers whose Technical bid seemed to be not വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
acceptable. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1/1676 /20160/ ഐ . എം . സി.എച്ച്. 
Approximate Cost - 1,46,000 . 

പ്രോഡക്ടിന്റെ പേര് എബിജി മെഷീൻ എലോങ്ങ് വിത്ത് 
E . M.D - 1 % 

ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെഷീൻ ഫ്രീ ആയിസപ്ലെ ചെയ്യണം ഒരു 

ടെസ്റ്റിന്റെ ചാർജ്ജ് ക്വാട്ട് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റുകളുടെ ചാർജ്ജിന് 
Tender No. 35 /2016-17. 

അനുസരിച്ചേ റീ ഏജന്റ് വാങ്ങുകയുള്ളൂ. 
Cost of tender form : 

യൂണിറ്റ് - 1 
Original — 450. 

അളവ് ടെസ്റ്റ് (2160 ഒരു വർഷം) 
Duplicate - 225. 

അടങ്കൽ തുക - 2,16,000. 
Last date and time of sale of tender form 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
19 -12 -2016, 3 p . m . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

ഒറിജിനൽ " 630. 
Last date and time of receipt of tender form 
20 -12 -2016, 12 .45 p . m . 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315. 
Date and time of opening of tender - 21- 12 - 2016 , 2 p . m . 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 22 - 12 - 2016 , 3 മണി. 
Intending tenderers may on application 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
to The Principal, Government Dental College , 

സമയവും 23 - 12 - 2016 , 5 മണി. 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 , obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 24 - 12 - 2016, 

- 11 മണി 
for the tender form should be accompanied by a cash 

. 
remittance shown above, which is the price fixed for a - ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
form and which is not refundable, at any circumstances. 
The tender forms are not transferable . Cheques , Postage 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് ഈ 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
forms, nor will the forms be sent by VPP. Duplicate tender 

നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ 
forms, if required , will be issued by a cash remittance 

നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
shown above, per copy. Tender forms will be sent, if 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
required , by post on payment of an additional amount of 

50 as postage charge in the form ofMoney Order. Last 
date of receipt of Money Order is 8 - 12 - 2016 at 3 p . m . The 

No. S1-1676 /16/IMCH. 

26th October 2016. 
specifications and tender schedule attached to the tender 

Sealed tenders are invited for supply of ABG 
notice will forms part of this tender notice . 

Machine along with electrolyte (Reagent rental base) items 

in IMCH Medical College , Calicut- 8 . List of item can be 
Govt. Dental College, 

( Sd.) had from the office of undersigned during office hours on 
Thiruvananthapuram . 

Principal. any working days. Envelope containing tenders should 


30 - 6 - 2017 . 
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be superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH ,Medical College , Calicut-8 , Kerala. നമ്പർ എസ്1 / 5401/ 2016 / ഐ . എം . സി .എച്ച്. 2016 ഒക്ടോബർ 26. 
Tender must be submitted in sealed cover. Tender will be 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതശി ശു 
opened on 24 - 12 -2016 , 11 a . m . in the presence of such 

സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എച്ച്. ഐ . വി . 
of the tenderers or their authorized persons who may be 

കാർഡ് ട്രേഡോട്ട് മെത്തേഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
Intending tenderers may on application to the 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 

എഴു തേ ണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 

കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
should be submitted . 

തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും 
Application for tender forms should be accompanied 

സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 

വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
forms in which will not be refunded under any 

സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 24 - 12 - 2016 -ാം തീയതി രാവിലെ 
circumstances. 

11.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
The tenders should under take the responsibility for 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

ദർഘാസ് നമ്പർ -എസ്1/ 5401 /2016/ ഐ . എം . സി. എച്ച്. 

പ്രോഡക്ടിന്റെ പേര് എച്ച്. ഐ . വി. കാർഡ് ( ട്രേഡോട്ട് 
The tender forms are not transferable. Charges 

മെത്തേഡ്) എച്ച്. ഐ . വി. I & II ( ഡിറ്റെക്ഷൻ). 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 

യൂണിറ്റ് 1 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting അളവ് - 6240 എണ്ണം 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 

അടങ്കൽ തുക 3,43, 200. 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Approximate Cost — 2 , 16 , 000 . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1,155. 
Cost of tender forms (including Tax): 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 578. 
Original — 630 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Duplicate — 315. 

സമയവും 22 - 12 - 2016, 3 മണി. 
If sent by post, postage charge - 50. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Closing date and time for sale of tender form സമയവും 23 - 12- 2016 , 5 മണി. 
22 -12- 2016, 3 p. m . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 - 12 - 2016, 
Last date and time of receipt of tender 11.30 മണി. 
23-12-2016, 5 p. m . 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
Date and time of opening of tender - 24 - 12 - 2016, 

31- 12 - 2017 . 
11 a . m . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
Date upto which rates are to be firm — 30 -6 -2017 . 

ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
Item 

Qty. 

പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
1. ABG Machine along with 2160 test (for One year ) 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
electrolyte (Machine free 

വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
of cost. Reagents purchase 

വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
based on Cost/test) Cost/test 
only will be given .Quote for 

- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ഈ 
cost per test. 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
Further details can be had from the office of the നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
undersigned duly office hours on any working days. 

- നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S1-5401/2016/IMCH . 

26th October 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of HIV Card 
( Tridot) items in IMCH Medical College , Calicut-8 . List of 
items can be had from the office of the undersigned 
during office hours any working days. Envelope containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 24 - 12 -2016 at 11. 30 a.m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders will 
not be accepted . 

Item — HIV Card ( Tridot method ) HIV I & II 
Detection — 6240 Nos. 

Approximate cost - 3, 43,200. 


Cost of tender forms (including Tax ): 

Original - 1,155 . 

Duplicate 578. 
If sent by post, postage charge - 50 . 

Closing date and time of sale of tender forms— 
22 -12 -2016, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
23 -12 - 2016 , 5 p . m . 

Date and time of opening of tender — 24- 12 -2016 , 11.30 a. m . 
Date up to which rates are to be firm — 31- 12 -2017. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques, 
Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 


നമ്പർ എസ4 - 3555 / 2016 / ഐ . എം . സി. സി . 2016 നവംബർ 2. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയർ 
വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് 50 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക്- 2,00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. ( മിനിമം - 1,500 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 525. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 263. 

തപാൽവഴി- 575. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി - 9- 12 - 2016 . 

ദർ ഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 15 - 12 - 2016 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -12 -2016, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 12 -2016, 
11. 30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ എസ്4 - 3555 / 2016 | എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ദിവസം 11.30 മണിയ്ക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യത്തോടു കൂടി ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ്ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. S4- 3555/2016/ MCC. 


2nd November 2016. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorised suppliers 
for the supply of students chair with writing Board 
(50 Nos .) to the Department of Community Medicine of 
Medical College Hospital , Kozhikode . Demonstration of the 
item is to be done if necessary . 


Estimate Cost - 2 ,00,000 . 


Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 

( Minimum 1, 500 ) 


Cost of tender forms: 

Original - 525. 
Duplicate — 263. 
By post - 575 . 


Institute of Maternal & Child Health , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 
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Last date of issue of tender form by post 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 12 - 2016 , 
9 -12 -2016 . 

- 12 മണി. 
Last date and time of sale of tender form 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 

അവസാന തീയതി 31 - 3 - 2017 . 
15-12 -2016 , 3.30 p. m . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
Last date and time of receipt of tender form 

തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
16 -12-2016, 11 a. m . 

കോഴിക്കോട്. 
Date and time of opening of tender No, S1 - 20550/2016. 

5th November 2016 . 
16- 12 - 2016, 11.30 am . 

Sealed tenders in the prescribed form are 
Tenders should be superscribed with “ Tender No. S4 / 

invited for the supply of the Micro Motor Surgical 

Handpieces — 10 Nos . to the Department of ENT to 
3555 /2016 /MCC and addressed to the Principal, Government 

Medical College Hospital, Kozhikode . 
Medical College , Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed in 

Superscription tender number should be specifically 
Kerala Stamp Paper worth | 200 and EMD @ 1 % of the 

noted - - S1 - 20550 /2016 . 
total cost of the items tendered for (mimimum 

Tender Cost - 1,20,000. 
1, 500). The tenders will be opened on the above date 
in the presence of the tenderers or their authorised 

E . M.D : - 1 %. 
representatives . 

Price of tender form (in Duplicate) ST Cash only / 
Rate should be quoted in Indian Rupees only against 

- Money Order - 420. 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 

Date and time of close of sale of tender forms — 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 13 -12 -2016 , 3 p. m . 
satisfy the conditions are liable to be rejected without any 

Date and time for receipt of tender - 14-12- 2016, 
notice . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will not be 

- 5 p. m . 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
will be supplied to the firms outside Kerala on request , 

Date and time for opening of tender - 15 - 12 - 2016 , 

12 Noon . 
along with the remittance of 250 . (Rupees Two hundred 
and fifty only ) by Money Order taken in favour of Date up to which the rates are to be firm — 31 - 3 - 2017 . 
Principal, Medical College Kozhikode . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
Further details can be had from the office of the 

obtained and whom tenders are to be sent — The 
Principal , Medical College , during working hours 

Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode . 
( 0495 -2350212). 

Govt. Medical College , 

| ( Sd.) 
Kozhikode. 

| Superintendent. 
Office of the Govt. Medical College , 

( Sd.) 
Kozhikode. 

Principal. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 - 20550 / 2016. 

2016 നവംബർ 5. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഇ .എൻ. ടി . വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൈക്രോ മോട്ടോർ 
സർജിക്കൽ ഹാൻഡ് പീസസ് ( 10 എണ്ണം) സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 


നമ്പർ എസ്4- 21913/ 2016/ എം . സി. സി. 2016 നവംബർ 5. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ആർ. സി. എം . ഇ . ടി . യിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത ര ണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നാ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോമുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനം, 
വകുപ്പ്, ഏകദേശ ചെലവും 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1- 20550 / 16 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 1,20,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 


എസ്- 4 / 21913 / 16 / എംസി. സി . 
വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, 
ആർ. സി . എം . ഇ . ടി . - 1,50,000. 
എസ്- 4 / 21914 /16 / എംസി. സി . 
റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ 
ട്രെയിനർ ആർ. സി . എം . ഇ . ടി . - 

2,70,000 
എസ്- 4/ 21915/ 16 / എംസി. സി . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ 
ആർ. സി. എം . ഇ . ടി . - 1,60,000 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 - 2016, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
14 - 12 - 2016, 5 മണി. 
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ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Last date and time for receipt of tender 

16 -12- 2016, 11 a. m . 
ഒറിജിനൽ 525. 

Date and time for opening of tender - 16 - 12 - 2016, 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 263. 

11 .30 am. 
തപാൽവഴി- 575. 

Date upto which rates are to be firm — 31 -3 -2017 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി -- 8 - 12 - 2016. 

Tender form and details can be obtained from the 

office of the Principal , Govt. Medical College, Kozhikode 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 

on payment of tender cost. Tender should be 
തീയതിയും സമയവും 15 - 12 - 2016, 3.30 മണി. 

superscribed with tender No. and addressed to the 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീ യ തിയും 

Principal, Govt. Medical College , Kozhikode . Belated 
സമയവും 16- 12 - 2016 , 11 മണി. 

tenders will not be accepted. Each tender should be 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 - 12 - 2016 , 

submitted along with an agreement signed and executed 
11.30 മണി. 

in Kerala Stamp Paper worth 200 (Rupees Two 
ദർഘാസുകൾ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3-2017. hundred only ) and Earnest Money Deposit @ 1 % of the 

ദർഘാസുകൾ നമ്പർ കവറിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി total cost of the items tendered for. Stamp Paper will be 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽകോളേജ്, supplied to the firm outside Kerala on request along 

കോഴി ക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയ യ്ക്കു കയോ with remittance of 250 ( Rupees Two hundred and 
ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ fifty only ) by Money Order in favour of Principal, 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന Government Medical College, Kozhikode. Specimen copy 
ദിവസം 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത of the agreement is annexed with the tender form . Rates 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ should be quoted in Indian Rupees only . All the taxes 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ applicable is to be clearly mentioned . Freight, Insurance, 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

loading , unloading, erection and commission charges and 
200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 

installation should be borne by the tenderer . Payment 
മാത കയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 

also will be made in Indian Rupees . 
(മിനിമം - 1,500 ) നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

The tenders without the agreement and sufficient 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ satisfy the conditions are liable to be rejected without 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

any notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not 

be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
No. S4-21913/2016/ MCC . 

5th November 2016 . copy of tender form can be obtained on 
Sealed and competitive tenders in the prescribed payment of cost. 
forms are invited from the manufacturers/authorized Further details can be had from the office of the 
dealers for the supply of various equipments to RCMET, 

Principal, Medical College during working hours 
Govt. Medical College , Kozhikode . 

(0495-2350212). 


Sy 


No. 


Tender No., 
Item, Dept. and 
Cost (Approximate ) 


| 1 


SPECIAL CONDITIONS 
(1) The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
(2 ) The firm should be arranged demonstation at this 

own cost, if request. 
(3) Warranty : Minimum 2 years . 
(4) AMC or CAMC ( rate to be mentioned separately) 

will be considered for selection if necessary. 
(5) No advance payment will be made. 


S4/21913 /16/ MCC -- Video Editing System 
to RCMET - 1, 50, 000 
S4 /21914 /16 /MCC — Rectal Examination 
Trainer to RCMET - 2, 70,000 
S4 / 21915 / 16 /MCC — Executive Chair to 
RCMET - 1, 60, 000 


- 


ധ 


Cost of tender form : 

Original - 525. 
Duplicate— \ 263 

By post - 575. 
Last date of sale of tender form by post -8- 12 - 2016 . 

Last date and time of sale of tender 
15 - 12 - 2016, 3 .30 p . m . 


- (2) 
നമ്പർ എസ്2 -21987/ 2016/ എം . സി . സി. 2016 നവംബർ 7 , 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകളും 
കൾചറൽ മീഡിയ സപ്ലിമെന്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ) . 

സമയവും 
200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

. 

19 - 12 - 2016, 3 മണി 
നിശ്ചിത മാ ത ക യി ലു ള്ള സമ്മത പത വും വാഗ് ദ ത്ത - ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
തുകയുടെ 1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടും (മിനിമം 1,500 ) 

സമയവും - 20 - 12 - 2016, 11 മണി. 
കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മായി 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
സ്ഥാപന ങ്ങൾക്ക് മുദപ്രതം ലഭിക്കു ന്ന തിന് 250 - ന്റെ 20 - 12 - 2016, 11. 30 മണി. 
മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജ് , കോഴി ക്കോ ട് - 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 

ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2017. 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത പത്രത്തിന്റെ 

- നിബന്ധനകൾ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 

- ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 

2. ആവശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
ആയിരിക്കും. 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
- വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
സമ്മ ത പ തം , മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 

വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞെഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 

5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

No . S2 -21987/ 2016/ MCC . 

7th November 2016 . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പർ ഇനവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും 

Sealed and competitive tenders in prescribed form 
നമ്പർ 

- ഏകദേശ ചെലവും 

are invited from the manufacturers or authorized dealers 
1 എസ്2 / 21987 / 16 / എം . സി . സി. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് ഫോർ for the supply of Diagnostic Kits and Culture Media 

മൈക്രോബയൽ ഇൻഫക്ഷൻ, 

Supplements to the Department of Microbiology as 
മ ( കാ ബയോള ജി 

detailed below . The tender forms and details can be 
4 ലക്ഷ 

obtained from the Office of the Principal, Govt. Medical 
2 എസ്2 / 21988 / 16/ എം . സി . സി . സിറോളജിക്കൽ കിറ്റ് ഫോർ College , Kozhikode on payment of tender cost. The 

ബാക്ക്റ്റീരിയൽ ഇൻഫക്ഷൻ, tender should be superscribed with tender number and 
മ ( കാ ബയാള ജി 

addressed to the Principal, Government Medical College, 
- 1,60, 000 

Kozhikode. Belated tenders will not be accepted . 
- 3 എസ്2 / 21989 / 16/ എം . സി. സി . വൈറൽ ഡി.എൻ. എ . 

Each tender should be submitted along with an 
വൈറൽ ആർ. എൻ. എ . 

agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
എക്സാക്ഷൻ കിറ്റുകൾ, 

- 200 ( Rupees Two Hundred only ) and Earnest Money 
മെ കാബയോളജി 
- 3 ലക്ഷം 

Deposit @ 1 % of the total cost of the items tendered 

for. Stamp paper will be supplied to the firm outside 
4 എസ്2 /21990 / 16 / എം . സി. സി. കൾച്ചറൽ മീഡിയ സപ്ലിമെന്റ്, Kerala, on request along with remittance of 250 ( Two 

മെ കാ ബ യോ ള ജി 

hundred and fifty only ) by money order in favour of 
3 ,80,000 

Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

copy of the tender is annexed with the tender form . Rate 

should be quoted in Indian Rupees only . All the taxes 
ഒറിജിനൽ കമ ന മ്പർ 1, 4 ഇവയ്ക്ക് - 840, 
ക്രമനമ്പർ 2- ന് 525, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 

applicable is to be clearly mentioned . Freight, Insurance, 
- 630. 

loading , unloading erection and Commission charges and 
ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമ നമ്പർ 1, 4 ഇവയ്ക്ക് - 420, 

installation uncharges should be borne by the tenderer. 
| ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 263, ക്രമനമ്പർ 

The tender without required Earnest Money 
3- ന് 315. 

Deposit, agreement and not satisfying other tender 
തപാൽവഴി - കമ നമ്പർ 1, 4 ഇവയ്ക്ക് 890, specifications are liable to be rejected without further 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 575, ക്രമനമ്പർ 

notice. Duplicate copy of tender form can be obtained 
3 - ന് 680. 

on payment of cost. The tender will be opened in the 
തപാൽ വഴി ടെൻഡർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും presence of tenderers or their authorized representatives 
സമയവും 13- 12 - 2016 , 3 മണി. 

as scheduled. 
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Technical Education Department 


| Sl. 
No. 


| Tender No . 


Item , Dept. 

Cost 


(Approximate) 


- 1 


S2/21987 /16/ MCC 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

( നമ്പർ 4 /2016- 17 ] 
നമ്പർ ഡി /1189 /2016/ സി. എഫ് . എ . 2016 നവംബർ 7. 

തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്ട്സിലെ 
പെയിന്റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി നാ വ ശ്യ മാ യ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് ഭാര ത ത്തിലെ അംഗീകൃത ഉത്പാദ കരോ 
വിത ര ണ ക്കാരോ ആയ വ രിൽ നിന്ന് മുദ്ര വച്ച ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3, 81,000. 
നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെരണ്ടര ശതമാനം. 


2 


Diagnostic Kits for 
Microbial Infection , 

Microbiology - 4 , 00,000 
Serological kits for Bacterial 
infection, Microbiology 
- 1, 60,000 
Viral DNA Extraction and 
Viral RNA Extraction Kit , 

Microbiology - 3,00 ,000 
Culture Media supplements, 
Microbiology — 3,80 ,000 


S2/21988/16/ MCC 


- 3 


S2/ 21989 /16/ MCC 


4 


S2/21990/16/ MCC 


നിബന്ധനകൾ 


ണ 


Cost of tender form : 
Original - ` 840 for Sl. Nos. 1, 4, 525 for 

Sl. No . 2, 630 for Sl. Nos. 3 . 
| Duplicate - 420 for Sl. Nos. 1, 4, " 263 for 

- Sl. No. 2 , 315 for Sl . Nos. 3 . 
By post _ " 890 for Sl. Nos. 1, 4 - 575 

for Sl No. 2, 680 for Sl. Nos. 3 . 


Closing date and time of sale of of tender form by 
post _ 13 -12 -2016, 3 p.im . 

- Closing date and time of of sale of tender form - 19 
12 -2016, 3 p. m . 

| Due date and time for receipt of tender - - 20 - 12 - 2016, 
11 a . m . 

- Date and time for opening of tender - 20 - 12 - 2016, 
11. 30 a . m . 


1. ദർ ഘാ സിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന വില നിര ക്ക് , 
എല്ലാവിധ നികു തി കളും തീരു വ കളും ഈ 
സ്ഥാപനത്തിൽ ടി സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന 
ചെലവും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണ മായ സാങ്കേതിക 

വിവരങ്ങളും വില്പനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 
3. സാ ധ ന ങ്ങ ൾ അ വ നൽകു ന്ന വരുടെ ചെല വിൽ 

കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകേ ണ്ടതും ഇവയുടെ 
പ്രവർത്തന രീതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 
4. താത്പര്യമുള്ളവർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും - 840 

രൊക്കം നൽകി നേരിട്ടോ - 890 മണിയോർഡർ ആയി 
ഒടുക്കി തപാൽമാർഗ്ഗമോ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടി തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി നല്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില്പന 15 - 12 - 2016 - ന് 3 മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 16 - 12 -2016 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 17 - 12 - 2016 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ വച്ച് ദർഘാ സു കൾ 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
5. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത ക വ റിന് പുറത്ത് 

ടെൻഡർ നമ്പർ 04/ 2016 -17 എന്നും പെയിന്റിംഗ് 
വിഭാഗത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് 
സംബ ന്ധിച്ച് എന്നും രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യിരി ക്ക ണം . 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം മൊത്തം തുകയുടെ 
2.5 % നിര തദവ്യം “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് 

ഫൈൻ ആർട്സ്, തിരുവനന്ത പുരം എന്ന പേരിൽ 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, എസ്. ബി. റ്റി . ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറ്റി എടുക്കാവുന്ന വിധ ത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


Date up to which the rates are to be firm 
31-3 - 2017. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
- 5. No advance payment will be made. 


6. നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . അപൂർണ്ണവും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
അല്ലാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കു 
ന്ന തിനും നിരാകരിക്കു ന്ന തി നു ള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Medical College , 
Kozhikode- 8. 


(Sd.) 
Principal. 
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LIST OF EQUIPMENTS 


Item 


No. D /1189 /2016 /CFA . 


4th November 2016 . 


Si. 
No. 


Specification 


Quantity 


100 


Stretched 
canvas 


Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed manufacturers and their authorized dealers for the 
supply of Equipment for the Department of Painting, 
Applied Art of College of Fine Arts , Kerala , 
Thiruvananthapuram . 

Estimated Cost — 3,81,000 


Stretched with well 
Prepared canvas in 
deep edged frame of 
size - 2x3 feet pine wood . 


Stretched 
canvas 


50 


Stretched with well 
Prepared canvas in 
deep edged frame of 
size - 4x3 feet pine wood. 


CONDITIONS 


3 


Stretcher 
Frames 


(1) Rate quoted should be inclusive of all taxes and 

transportation charges of the materials mentioned 

above the place of installation . 
(2) Tender may be furnished full technical details and 

the details of after sales service available . 


Deep edged 1.5 inches 
frame made from good 
quality wood of size 
2x3 feet pine wood 
Double lock . 


4 


Stretcher 
Frames 


Deep edged 1.5 inches 
frame made from good 
quality wood of size 
4x3 feet pine wood 
Double lock . 


Stretcher 
Frames 


Deep edged 1.5 inches 
frame made from good 
quality wood of size 
6x4 feet pine wood 
Double lock . 


6 


(3) The items should be installed at the place 

prescribed at the cost of the suppliers . 
The supplier should give assistance to the staff 
for performing the operation of the equipment 
installed . Intending tenderers may obtain the 
tenders from the Principal, College of Fine Arts, 
Thiruvananthapuram by remitting 840 (Rupees 
Eight Hundred and Forty only ) and for " 890 
(Rupees Eight Hundred and Ninety only ) for 
getting the formsby post. An agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 200 
should also be enclosed . The sale of tender form 
will be closed on 15 - 12 -2016 , 3 p . m . Cheques, 
Postage Stamps, DD will not be accepted towards 
the cost of tender form . Last date or receipt of 
the tender will be on 16 - 12 -2016 , 3 p . m . 


Stretcher 
Frames 


Deep edged 1.5 inches 
frame made from good 
quality wood of size 
8x6 feet pine wood 
Double lock . 


College of Fine Arts, Kerala 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


(4 ) The tender should be superscribed as Tender 

No. 04 /2016 - 17 for the supply of Equipments for 
Painting Department of this Institution . 


(5 ) The tender should be accompanied by an E .M .D . 

of 2 .5 % of the quoted value by D .D . drawn in 
favour of the Principal, College of Fine Arts , 
Thiruvananthapuram to be encashed at the SBT, 
District Treasury Branch , Thiruvananthapuram . 
Late tenders will not be accepted . The tenders not 
in the prescribed form and without EMD and 
agreement will be rejected . The undersigned 
reserves the right to accept or reject. The tender 
will be opened on 17 - 12 - 2016 , 11 a. m . in the 
presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
MMID W11 - 3054 /2016 . 

2016 636GSOD 4. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയ റിങ്ങ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BYOSO OB MA - 2,68,500. 
BØYELMŰ GD500mloſ ulei (5% mlajml Quogos): 

croquod . 630. 

nardo 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
w201019 - 12 - 2016 , 1 em . 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
0900100 NOW1020 - 12 - 2016 , 1 em . 

- ദർ ഘാസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
NOW1020 - 12 - 2016 , 2 pm . 
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SHORT TENDER NOTICE 


No. C - 482/ 2016 . 


31st October 2016 . 


Tenders sealed with sealing wax, are invited for the 
purchase of Diesel Generator for Government Technical 
High School, Thrissur. 

Tender should be superscribed as Tender 
No. C / 1/ 2016 - 17 for the supply of Diesel Generator and 
addressed to the Superintendent, Government Technical 
High School, Thrissur, Kerala . The last date for the receipt 
of tender is 22 - 12 - 2016 , 2 p .m . The tenders will be opened 
at 11 a .m . on 23 - 12 - 2016 in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives who may be present at 
that time. 


-- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
emlcob Wo miloloom BONIM 01001 14 - 12- 2016 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
Ummy1932 $ 1350ň OSBcm3321, 6013318 1 . 63 ., mos ), 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
10 coml 21008 0010GMOO 3 ml 2100 eislomom . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
o1052330el. 6106 , mwoorſ, Colony od 300wa, 0108 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മതപ്രതത്തോടൊപ്പം മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
( 1 % ) നിരതദ്രവ്യം ഡി ഡി ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ 
ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . D1-3054 /2016 /RIT . 

4th October 2016 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Various 
items to Civil Engineering Department of this institution at 
a total cost of 2 ,68 , 500. 
Cost of tender forms (including VAT 5 % ): 

Original — 630. 

Duplicate - ` 315. 
Last date and time of sale of tender form 
19 - 12 -2016 , 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 - 12 - 2016 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender 
20 -12-2016 , 2 p. m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 14 - 12 -2016 . 

Tender forms can be had from the Office 
of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque, Postage 
Stamp, Drafts, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with the tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 200 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected , detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Kottayam . 

Principal. 


Approximate Cost 4 ,50,000 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Superintendent, Government Technical 
High School, Thrissur, on cash remittance of ` 945 + 
Postal Charge the price fixed for requisite tender form . 
Duplicate forms if required will be issued at 473 per 
copy . Tender forms are not transferable. The sale of 
tender forms will be closed at 12 Noon on 22 - 12 - 2016 . 

Cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by money order . 945 + Postage Charge . 
Cheques , Postage Stamps , Postal Orders or Demand 
Drafts will not be accepted towards the cost of tender 
forms. The forms will not be sent by Value Payable Post. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the 
Superintendent, Government Technical High School, 
Thrissur with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 

200 . Details can be had from the Government Tehnical 
High School, Thrissur. 

Date upto which the rates are to be firm for — Six 
months from the date of opening acceptance. 

Period within which goods should be delivered 
Within One month of the receipt of supply order. 

Rate should be quoted for delivery — f. 0. r. Thrissur 
Make brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification /installation of the stores . 

Guarantee period should be specified . 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 of General 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth 200 . Offers without the 

following documents will be rejected outright. 
(a ) Prescribed tender form (original) purchased from 

this office . 
(b ) EMD @ 1 % of the tendered value. 


(Sd .) 


Government Technical 
High School, Thrissur. 


(Sd .) 
Superintendent. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4- 4259/ 16 / ജിസി 


കെ . 


2016 നവംബർ 3. 


കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ബി - ബ്ലോക്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെയും ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് 
ഗ്യാലറിയുടെയും മെയിന്റനൻസ് വർക്കിന് താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 1,21,000. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി4 - 4259/ 16 / ജിസി കെ . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ 400 + ST @ 5 % = - 420. 


200 + ST @ 5 % = 210 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 
തപാൽ വഴി - 


420 + 30 = 


450. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും 13 - 12 - 2016, 11 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 13- 12- 2016, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 12 - 2016 , 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് വില പണ മാ യിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No. D44259 /16 / GCEK . 


3rd November 2016 . 


Sealed tenders are invited for the Maintenance Work for Garden Wall and Basket Ball Court Gallery at Men s 
Hostel, B -Block of Government College of Engineering, Kannur. 


Approximate Cost - 


1,21,000 . 


Cost of tender form : 

Original - 400 + ST @ 5 % = 420. 
Duplicate - 200 + ST @ 5 % = " 210 . 
By Post ( Original) - 420 + 30 = 450. 


Last date and time of sale of tender -13 - 12- 2016, 11 a. m . 


Last date and time of receipt of tender — 13 - 12 -2016 , 2 p . m . 


Date and time of opening of tender — 14 - 12 - 2016 , 11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the undersigned to obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form should be accompanied by a cash remittance of above prices fixed 
for the same and which is non -refundable under any circumstances. The tender forms are not transferable. Cost of tender 
form is only acceptable by money order or cash remittance to Government College of Engineering , Kannur. As per 
condition the tenderer should send along with this tender an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper value 
of 200 and Earnest Money Deposit 1 % of the total cost of article tendered . Tenders without agreement, tender form 
and Earnest Money Deposit will be rejected . 


494 


6th Dec. 2016 ] 


STORES PURCHASE 


1267 


DETAILS OF ITEMS 


DSR No. 


Item 


No. 
(3) 


1 
(4) 


b 
(5) 


h 
(0 


Quantity 

(7) 


( 1) 


(2 ) 


2 .31 


Clearing jungle including uprooting of rank 
vegetation, grass , brush wood, trees and saplings 
of girth upto 30 cm measured at a height of 1 m 
above ground level and removal of rubbish upto a 
distance of 50 m outside the periphery of the area 
cleared . 
basket ball court periphery 
basket ball court periphery 


2 
1 


202 
10 


120.00 

80.00 
100.00 


outer 


10 


Total 


300 .00 


14. 1 


14 . 1. 1 


Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in 
patches of area 2 .5 sq. meters and under, including 
cutting the patch in proper shape , raking out joints 
and preparing and plastering the surface of the 
walls complete , including disposal of rubbish to 
the dumping ground within 50 metres lead : 
With cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 fine sand ) 
top longer side 
top longer side 
top longer side 
top shorter side 
top shorter side 
top shorter side 

Total 
12 mm cement plaster of mix : 
1 : 4 (1 cement : 4 fine sand ) 
side 


1 
1 
1 
1 


20 
20 
20 
10 


18 .00 
12 .00 
12 . 00 
9 .00 
6 .00 


1 


10 


6 . 00 


63 .00 


13 . 1 


13 . 1 . 1 


side 


0.8 


side 


0.8 


0 .48 
0. 96 

1. 44 
39 .60 
25 .20 


back 


back 


circle rectification 


81.64 


0.33 


top 
side 
inside 


81 .64 
81.64 


26. 94 
32 .66 
24 .49 


oval rectification 


top 
side 
inside 


80 


- 


0.4 
0.3 


26.40 
32.00 
24 .00 


Total 


234 .17 


Total 


13.46 


Finishing walls with Acrylic Smooth exterior 
paint of required shade : 


exterior 


Gaz. No. 48/2016 /DTP ( SPC ). 
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( 2 ) 


(4) 


(5) 


( 6 


(7) 
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(3) 
13 . 46.1 

New work ( Two or more coat applied @ 
1 . 67 Ltr /10 sqm over and including 
priming coat of exterior primer applied 
@ 2.20 kg/10 sqm 
top longer side 
top longer side 
top longer side 
top shorter side 
top shorter side 
top shorter side 


29.70 
19.20 
18. 60 


18.90 


12 .00 


11. 40 
048 


side 


0 .96 


1 . 44 


side 
side 
back 
back 
top 
side 


81. 64 
81. 64 
81. 64 


0.33 
0.5 


39. 60 
25 .20 
26.94 
40.82 
24.49 


.. 


inside 


oval rectification 


top 


side 


- 1 


0.33 
0.5 


0 


.. 


26.40 
40 .00 
24.00 


inside 


Total 


360 .13 


Govt . College of Engineering, 
Kannur. 


- ( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 - 2016 രാവിലെ 11 മണി. 


നമ്പർ ഡി1 - 1493 / 2014 . 


2016 നവംബർ 5. 


- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 20 - 12- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 12- 2016 
രാവിലെ 11 മണി. 


തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
അടങ്കൽ തുകയും 09/ 2016- 17 - കമ്പ്യൂട്ടർ : Processor : Intel 
Core i3 4th Gen ; Cache : 3MB; RAM : 2 GB -DDR 3 ; 
Chipset : Intel H81; Processor Brand : Intel; Storage Type : 
HDD ; Operating System : DOS; Peripherals : Keyboard , 
Mouse ; Connectivity : USB ; Display Type : HD ; 
Resolution : 1366 x 768 ; RAM Expandable Memory : 8 GB ; 
HDD Capacity : 500 GB ; Screen Type : LCD ; Audio Line 
Out, DC Input Power Port 9 എണ്ണം " 3.60 ലക്ഷം 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 800 + 5 % വാറ്റ്. 


- ദർഘാസിന് പുറത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ്, 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, തൃക്കരിപ്പൂർ, 
ഉദിനൂർ പി. ഒ., കാസർഗോഡ്- 671 310 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
- നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
സമയത്ത് ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയോ അവർ 
ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്കുന്ന പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ലക്ഷം. 
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6th Dec . 2016] STORES PURCHASE 

1269 
- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് Tenderer should submit their tenders in the 
പകാരവും ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം - 400 - വാറ്റും ചേർത്ത് prescribed form which can be had from the undersigned 
അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ on cash payment of 840 (inclusive of VAT ) for original 
പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് and - 420 for the duplicate between 9 a. m. and 3 p . m. on 
2 മണിക്കുമിടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

all working days. Those who require the tender form by 
-- ഫോറം തപാൽ വഴി ആ വ ശ്യമുള്ളവർ മേൽപറഞ്ഞ 

post should send an additional amount of - 50 by Money 
നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ട 

Order. The tender forms are not transferable . 
താണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ മുതലായവ Every tender should be accompanied by an 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . വാങ്ങിയ agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 

worth · 200 and EMD of 1 % of the quoted value in the 
-- ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ദർഘാസ് 

form of DD in favour of the Principal, Govt. Polytechnic 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ്. ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥ യ നു സ രിച്ച് 

College, Trikkaripur. Tenders without agreement and EMD 
ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള മുദ്രപ്രതത്തി 

- will be rejected. Cheques, Drafts, Postal Orders etc . will 
ലുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധന 

not be accepted towards the cost of tender form . More 
സാമഗി ക ളുടെ മൊത്തം വില യുടെ ഒരു ശത മാനം details can be had from this office during working hours. 
നിരതദ്രവ്യമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കു 

Sale of tender from will begin only after publication 
ന്നതാണ്. 

of tender notification in the dailies. 
സാധനങ്ങളെയും ദർഘാസിനെയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

Office of the Principal, 
Government Polytechnic College, 

(Sd.) 
- ടെണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

Thrikkaripur. 

Principal. 
തി നു ശേഷം മാത്രമേ ദർ ഘാസ് ഫോറം വിതരണം 
ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


Water Transport Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി5 - 6558/ 2016 . 


2016 നവംബർ 10. 


No. D1 -1493 (2014. 

| 5th November 2016 
Sealed tenders are invited for the supply of Computer 
to Government Polytechnic College, Thrikkaripur. 

Tender No. and Name of Item with Specification and 
Estmated Cost— 09/2016 - 17 — Computer : Processor : Intel 
Core i3 4th Gen : Cache : 3MB; RAM : 2 GB -DDR 3 ; 
Chipset : Intel H81; Processor Brand : Intel; Storage Type : 
HDD ; Operating System : DOS ; Peripherals : Keyboard , 
Mouse ; Connectivity : USB ; Display Type : HD ; 
Resolution : 1366 x 768; RAM Expandable Memory : 8 
GB ; HDD Capacity : 500 GB ; Screen Type : LCD ; Audio 
Line Out , DC Input Power Port — 9 Nos . - 3.60 lakh. 

Cost of tender form - 800 + VAT 5 %. 


സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 58 / സി5 / 2016 - 17. 


സ പ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്ത - Arc Welding Rectifier. 
അടങ്കൽ തുക = 1, 35,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1,500 . - 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (എസ്. റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) - 420 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 14 -12 - 2016, 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 12 - 2016, 3 മണി. 


Last date and time of issue of tender form 
20 -12- 2016, 11 a. m . 


Last date and time of receipt of tender — 20 - 12- 2016 , 
2 p. m . - 


Date and time of opening of tender - - 21 - 12 - 2016, 
11 a . m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 12 -2016 , 
3 .15 മണി. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെലിഫോൺ നമ്പർ: 0477 - 2252015. 


Tender should be superscribed as “ Tender for the 
Supply of Computers” and addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College, Trikkaripur-671 310 , so as 
to reach the same on or before the last date fixed for the 
purpose. Late tenders will not be accepted . Tenders will 
be opened in the presence of the tenderers or their 
representatives who may be present at the time. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 


497 


